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प्राधिकृत प्रकाशन 


BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES (C.S.P.O.), NEW ADMINISTRATIVE 

BUILDING , MUMBAI 400 032, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 
1. Sealed tender will be received on the form prescribed by Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
the Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing stores from any other source and such price as the Development 
Officer in his office at New Administrative Building, Opp . Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer or any 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , and/or concerned Department upto 
the dates and time mentioned for the supply of stores as per 

other purchaser shall in his sole discretion think fit. 

If action as stipulated above is taken : 
Schedules attached . 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 
2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 
office on non - refundable payment basis on any working day 

considered , 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

(2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 
2 - A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 

of the difference in the rates or 10 per cent of the value 

of the earlier order , whichever is higher , 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 
the earliest delivery period necessary for completion of the order, 

( 3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 

will be permanently deleted from the list of approved 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 

contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
be clearly stated against each article . 

of the contractors will be forfeited to Government. 
4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 8. In the case of non -delivery and / or delayed delivery against 
below : 

an order placed with the tenderer . The Development 
(A ) The first envelope should contain technical information Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer , reserves 
of the unit such as 

to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
(a ) Demand Draft in respect of EMD , 

as he thinks fit . 
(b ) Copies of PMT SSI | CSPO 7 NSÍC / DGS and D 

9. (a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
Registration , 

deposit as indicated in Schedule attached (in Demand Draft ). The 
(c ) List of installed machinery , 

Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
(d ) VAT/CST Registration , 

complete the contract according to his tender , if accepted . Tender 
( e ) Sales Tax /value added tax clearance certificate form 

without Earnest Money deposit will not be considered . 
the competent authority upto 31st December of previous (6 ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
year , 

by the Development Commissioner (Inds.) and Central 
(7) Details regarding participation of such Tender 

Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
Enquiry in the past , if any, 
( g ) If the tenderer is a trader he should furnish current 

agreement for the performance of the contract . 

(c ) The Development Commissioner ( Inds.) and Central 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 
(h ) This envelope should be marked as 

Purchasing Officer ,Mumbai, may exempt firms of standing from 

Technical 
Tender Envelope ” . 

payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 

respect of tenders of contracts placed by this office . If the firms 
( B ) The second envelope should contain only price Tender 
Form , quotations and conditions . 

produce from the Director of Supplies and Disposals, Mumbai, a 
This envelope should be marked as Commercial Tender 

certificate to the effect that they are exempted from payment of 
Envelope ” . Both the above envelopes should be put and sealed 

security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 

placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Tender No. and date of opening of the tender . 

Supplies and Disposals , Government of India. The Development 
Tenders should not submitted as per the above prescribed 

Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai, 
manner will be treated as invalid . 

however, reserves to himself the right to ask for security deposit 
The right to ignore any tender which fails to comply with the 

from them against any contracts placed with them by this office , 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 

if and when found necessary by him . 
sent within time limit by Registered Post . Delay in postal delivery (d ) Following categories are exempted from payment of 
will not be considered . 

E.M.D. : 
5. Opening of Tender. — The tenderers are at liberty to be 

(i) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
present or authorise their representative to be present at the 

items registered with D.G.S. and D., 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 

(ii) Government and Semi-Government undertakings, 
alongwith authorisation letter. 

( iii ) S.S.I. Units permanently registered with B.1 ., 
6. The Development Commissioner (Inds.) and C.P.O. or any 

Maharashtra State and for the Itemsmanufactured by 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 

them (Registration should be valid ), 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 

( iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 

in the Country for the itemsmanufactured by them , 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 

(v ) Suppliers registered with C.S.P.O. (Maharashtra State ) 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 

only for the item mentioned in certificate (Registration 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 

should be valid one ) relevant copy of the certificate be 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 

attached to the quotation failing which quotation will 
him . 

not be considered . 
7. In the event of the order being placed against any of the The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according @ 3 % or maximum Rs. 5,000 in the form of Demand Draft or 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person 

( Inds.) and Central Purchasing Officer , Mumbai ; failing which 
on his behalf within such time as may be stipulated. The 
Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing 

quotations will be rejected . 


66 


66 


(N.B.–S.S.I. Units — Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088/(2512 )/IND -6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions, preferences, reservation 
given to S.S.I. Units .) 

( 8 ) 
ATT H (qequit)—3 
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(e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters. However, In the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 
( 1) Supplier registered with D.G.S. and D. having factories 

in Maharashtra . 
( 2 ) Supplier registered with C.S.P.O. on the list of approved 

suppliers for the value of stores amounting to Rs . 25,000 

only . 
( 3 ) The Ş.S.I. Units permanently registered with Director 

of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 

upto Rs . 50,000 of purchase value . 
As 

per 3 above for purchase of stores more than Rs. 50,000, 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs . 
50,000 maximum . 

10. Certified copy of valid Sales Tax /VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender . 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 

11. Samples . - Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without samples ! testing 
charges , where samples are specifically called for are liable not 
be considered . 
Samples should be affixed with a label showing 

( a ) Name and address of the firm . 
(6 ) Tender No. 

(c ) Opening date of tender . 
12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act , 1949, or the Bombay Opium Act, 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts . 

13. Release of controlled materials. — Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release ofcontrolled materialsmay 
be given preference . 

14. Extension of time.— (i) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to, an application shall be sent 
to the Development Commissioner (Inds.) and Central 
Purchasing Officer . 

(ii) Without prejudice to the foregoing rights, if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause , which the Development Commissioner (Inds .) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time ( and his decision shall be final). He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 

(iii) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage , as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall, in 
the opinion of the Development Commissioner ( Inds .) and 
Central Purchasing Officer (which shall be final),have been made 
and in his opinion is justified . 

(iv ) The Development Commissioner ( Inds. ) and Central 
Purchasing Officer ,Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries, Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation (Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit. 
Likewise , the Offers of State Industrial Co -operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co-operative Societies only and those ofM.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
ofMaharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture . S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.D. exemption and other 
facilities/concessions etc. 
Note . — 

( 1) Tender Sample. — Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

(2 ) Quotations offered by Tenderers. — Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity, and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted and according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery . 

(3 ) Packing : -- Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for all alternative pack . 

(4 ) Failure to observed any of the conditions mentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected . 

(5 ) N.B. — Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Government with Indian Standards Specifications and those with 
quality markings. 

Goods should be despatched at carrier s risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund , MHADA Building , Mumbai 
400 051. However, the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 
16. General Instructions , 
( 1 ) Priced Tender Form should be returned duly filled , 

signed with seal, failing which quotation will not be 

considered . 
(2 ) Tenderers should submit their quotations in original . 
( 3 ) The tender should quote all inclusive ( i.e. Basic Rate , 

State and Central levies , packing, freight charges etc.) 


F.O.R. Destination rate. The rate of VAT / CST included 

in the above rate should be shown separately . 
( 4 ) Fall Clause. It is a condition of the contract that the 

price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shall 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner ( Inds.) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 

subsequent supplies . 
(5 ) Exact , earliest and clear delivery period should be 

quoted . 
(6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 

this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex - stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed mean that the stores are available ex 

stock during the validity period . 
( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 

of Weights and Measures or in any equivalent Weights 

and Measures before showing conversion rates . 
(8 ) Tenderers may, quote rates for equivalent makes, 

stores also and should indicate specifically the make of 
spare parts, i.e. genuine, imported equivalentmake or 
indigenous. They are required to give guarantee for 
premature ware, exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 

genuine (original manufacture of the machinery ). 
( 9 ) Ex- stock offer or those on Tenderer s own import 

licence will only be preferred . 
( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 

stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 

Supplies and Disposals . 
( 11) The Tenderers should please note that Tender Form 

should be filled in serial order of item Nos. 1 , 2 , 3 etc., 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column. If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender, they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 

printed form . 
( 12 ) The samples for the quoted itemsmust be submitted 

alongwith quotations. 
( 13) Samples destroyed in tests will not be returned and no 

payment made therefore . 
( 14 ) The tenderers will have to supply the stores exactly as 

per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 

and cost . 
( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 

of the Bank Guarantee , if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 

validity period of the Bank Guarantee . 
( 16 ) Conditional offers received other than the specified 

conditions mentioned in the tender enquiry are liable 

for rejection . 
(17 ) Any correspondence regarding reduction in price 

unless asked for after opening of tender enquiry will 
not be entertained at all and their tender will be liable 

for rejection . 
( 18 ) The tender should attach a copy of the power of attorney 

in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow -up work and also who 
is authorised to sign tenders , agreement and other 

relevent documents . 
( 19) If there are any specific Government Directives such 

as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 

in the tender notice . 
( 20 ) The tenderer should invariably quote a list of 

documents enclosed with the tender and the list should 

be duly signed by the authorised person . 
( 21) The firm from Mumbai, should submit the tender in 

P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.O./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F.but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website . A Copy of the Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs. 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries) & C.P.O., Mumbai, at the 

time of submission of the tender. 
( 22 ) The prices should be firm during the validity period of 

the contract. No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 
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DIRECTOR GENERAL OF POLICE , MAHARASHTRA STATE POLICE HEADQUARTER , 

SHAHID BHAGAT SINGH MARG , COLABA , MUMBAI 


Tender Notice 


1. Introduction. 

Director General of Police , Maharashtra State , Mumbai invites Expression of Interest from eligible 
agencies to shortlist them for issue of an RFP for the further bid process ( Two Bid System ) for selection 
of implementation agency for Robust CDR Analysis System (RCAS). The implementation agency would 
be selected through this bid process by Olo . Director General of Police, Maharashtra State , Mumbai under 
guidance from other agencies if required . The system would be implemented at Mumbai. This office has 
the right to determine the list of agencies after evaluation of Eols for issue of RFPs and further participation 
in the bid process . RFPs would be issued to the shortlisted agencies after evaluation of Eols . The short 
listed agencies would submit Technical and Commercial proposals ( i.e. Two Envelope System ), in response 
to the RFPs. After evaluation of technical proposals , commercial bids of qualified agency ( ies ) would be 
opened in the presence of Purchase Committee , and the most qualified L - I agency be selected as the 
implementation agency for RCAS. 

1.1 The project will be on an outright purchase basis . The Agency must be able to commit to engaging 
with Maharashtra State Police for at least 3 years. 
Details as under : 


Tender Reference No. 


Item 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Tender 
No. 
( 2 ) 


Estimated 
Quantity 


Tender Form 

Fee 
(6 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


1 


456 


1 System 


2,000 


DGP/ 17 /6162/Communication 
( 2013-2014 )/RCAS /53/ 2013 . 


Robust CDR Analysis 
System (RCAS ). 


2. Expression of interest 

2.1 . Letters of Expression of Interest in sealed envelope are hereby solicited by the client from 
a single service provider or a consortium comprising of service provider ( s) of Robust CDR Analysis System 
(RCAS). 

2.2 . The vendors interested in expressing their interest in above may obtain the EoI-Document by 
downloading it from the website http://mapo.maharashtra.etenders.in . 

2.3 . Eol documents along with specifications can be downloaded by interested Tenderers from 
8th January 2014 , 10-00 hours upto 29th January 2014 , 13-30 hours. the Tenderers are required to submit 
their bids online on the Electronic Tendering System of Maharashtra Police . The Tenderers are required 
to complete the various stages of the tender as per the time schedule published on the Electronic Tender 
System . 

3.1 . Tenderer has to submit separate Demand Drafts for Tender Form fee and EMD in the name 
of Director General of Police , Maharashtra State ” payable at Mumbai. The last date of receipt of Tender 
Form Fees from the bidders submitting their bids online shall be upto 29th January 2014 , 16-00 hours . 
Qualified Bidders has to submit DD for EMD along with RFP. 

3.2 . The Director General of Police, Maharashtra State reserves the right to reject any , or all tenders 
without assigning any reason . 

4. For further information , please see the detailed Tender Notice published on http : // 
mapo.maharashtra.etenders.in . 

5. For support on operations of Electronics Tendering System , the interested bidders may please 
contact on 020-2531 5555 , 9167969601/04/14 . 


No. DGP /XVII/6162/Communication / 
( 2013-14 )/ 16 /2013 , 
Dated 7th January 2014 . 


Additional Director General of Police (P. and C.), 

for Director General of Police , 
Maharashtra State , Mumbai. 


ATT HA (geauſt) —231 
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SECOND EXTENSION 


Tender enquiry No. DGP /XVII/6162/ Communication - 2013-2014 / 16 / 2013 was published in 
Maharashtra Government Gazette, Part -II (Supplement) dated 29th August 2013 to 4th September 
2013 inviting online tender in Technical Bid and Commercial Bid (i. e . Two Envelopes System ) for 
supply of Modern Equipments for Maharashtra Police.Out of which Extension - I was published in 
Maharashtra Government Gazette , Part - II (Supplement) dated 26th December 2013 to 1st January 
2014 for items of following description on technical reasons. Now Extension - II has been given to 
tenders for items of following description on technical reasons : 
Details as under. 


Tender Reference No. 


Item 


Estimated 
Quantity 


Tender Form 

Fees 


Sr. No./Old 
Tender No./ 
New Tender 
No. 
( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Rs. 


5 + 25 % 


2,000 


1 / 365 / 
437 


DGP / 17 /6162 /Commn . ( 13-14 ) 
SSM — 20 mts./60/2013 . 


Self Supported Masts 
20 Mts . * 


7 + 25 % 


2,000 


2 /366 / 
438 


DGP / 17 /6162 /Commn. ( 13-14 ) 
SSM - 25 Mtrs./61/2013 . 


Self Support Masts 
25 Mtrs . 


* Validity of above tender is for a period of 120 days from the date of opening of tender . 

Note. — The terms and conditions of the e - Tender in prescribed pro -forma are available on 
https://mapo.maharashtra.etenders.in . Tender documents alongwith specifications can be downloaded 
by interested bidders from 23rd December 2013 , 10-01 hours upto 20th January 2014 , 13-30 hours. 
The bidders have to submit their bid online on the Electronic Tendering System of Maharashtra Police . 
The bidder has to complete the various stages of the Tender as per the Time Schedule published on 
the Electronic Tender System . 

Bidder has to submit separate Demand Draft for Tender Form Fee and EMD (wherever applicable ) 
in sealed envelope in the name of “ Director General of Police , Maharashtra State” payable at Mumbai 
on or before 16-00 hrs . on 20th January 2014. ( The reference and equipment name should be written 
on envelope ). The tender without prescribed fee will not be accepted . The Tender inviting authority 
shall not be responsible if the Tender Form Fee and EMD is received late due to postal delay . 

The Director General and Inspector General of Police , Maharashtra State ,Mumbai reserves every 
right to cancel the whole tender , or part thereof, without assigning any reason . Since the above 
purchase is subject to the availability of fund from the Government, the quantity of the equipment to 
be ordered may vary . 

For further information , please see the detailed Tender Notice published on 
https://mapo.maharashtra.etenders.in . 

For support on operations of Electronic Tendering System , the interested bidders may please 
contact on — 020-2531 5555 , 9167969601/04/14 . 


Additional Director General of Police ( P. & C.), 

For Director General of Police , 
Maharashtra State , Mumbai. 
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SECOND EXTENSION 


Tender enquiry Nos . as mentioned below was published in Maharashtra Government Gazette, 
Part II (Supplement), dated 5th December 2013 and 2nd January 2014 inviting online tenders in “ Two 
Envelopes System ” ( i.e. Technical Bid and Commercial Bid ), for supply of below mentioned items for 
Maharashtra Police. Second Extension has been given to following tender on technical reasons : 
Details as under : 


Tender Reference No. 


Item 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Tender 
No. 
( 2 ) 


Estimated 
Quantity 


Tender Form 

Fee 
(6 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


1 424 No.DGP / 17 /6162/ The Body Building for 02 + 25 % 

2,000 
Condemn - B.B . for 

Water Cannon 
Water Cannon - 2 /83 / 

(as per specifications 
2013. 

attached alongwith ). 
2 425 No.DGP/ 17/6162/ The Body Building for 06 + 25 % 

2,000 
6 - Combi Tanker/ 

Combi Fuel Bowser 
77/2013 . 

(as per specifications 

attached alongwith ). 
* Validity of above tender is for a period of 120 days from the date of opening of tender. 

Note. — The terms and conditions of the e- Tender in prescribed pro - forma are available on website 
https://mapo.maharashtra.etenders.in . Tender Documents along with specification can be downloaded by 
interested bidders from 9th January 2014 , 10-00 hours upto 22nd January 2014 , 15-00 hours. The bidders 
have to submit their bids online on the Electronic Tendering System of Maharashtra Police . The bidder 
has to complete the various stages of the Tender as per the Time Schedule published on the Electronic 
Tendering System . 

Bidder has to submit separate Demand Draft for Tender Form Fee and EMD (wherever applicable ) 
in sealed envelope in the name of “ Director General of Police , Maharashtra State ” payable at Mumbai 
on or before 15-00 hours. on 23rd January 2014. ( The reference and equipment name should be written 
on envelope ). The tender without prescribed fee will not be accepted . The Tender Inviting Authority shall 
not be responsible if the tender form fee and EMD is received late due to postal delay . 

The Director General and Inspector General of Police , Maharashtra State , reserves every right to 
cancel the whole tender , or part thereof without assigning any reasons. Since the above purchase is subject 
to the availability of fund from the Government the quantity of the equipment to be ordered may vary . 
For further information , please 

the detailed Tender Notice 

published 
https://mapo.maharashtra.etenders.in . 

For support on operations of Electronics Tendering system , the interested bidders may please contact 
on 022-26611117 /020-2531 5555 , 9167969601/04/14 . 


see 


on 


Assistant Inspector General of Police , 

for Director General of Police , 
Maharashtra State , Mumbai. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६-माघ २, शके १९ ३५ 


प्रथम/द्वितीय मुदतवाढ 


अधिष्ठाता , शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबादकरिता निम्ननिर्देशित दंत यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी दोन लिफाफा 
पद्धतीनुसार उत्पादक , अधिकृत पुरवठादार यांच्याकडून मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


प्रस्तावित 
नग / संख्या 
( ३ ) 


निविदा फार्मची 
किंमत 
( ४ ) 
रुपये 


ई.एम.डी. 
रक्कम 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


रुपये 


प्रथम मुदतवाढ 


१ 


१ 


७५० 


७,५ ९ ३ 


२ 


१ 


७५० 


७,८२२ 


३ 


१ 


७५० 


७.९ ५४ 


४ 


DPDC 13-14 अॅन्टिजन रिट्रीव्हल सिस्टीम 
DPDC 13-14 इमेज अॅनालीसिस सॉफ्टवेअर 
DPDC 13-14 डिजिटल कॅमेरा फॉर फोटोमायक्रोग्राफी 
DPDC 13-14 सॉफ्ट टिश्यू लेझर 
DPDC 13-14 पिझो अल्ट्रासोनिक इम्प्लॉट सर्जरी 
PLAN 13-14 डिजिटल बर्न आऊट फर्नेस 
PLAN 13-14 स्पिंडल ग्राईंडर विथ डस्ट कलेक्टर 


१ 


७५० 


८.६६२ 


५ 


१ 


७५० 


६ 


१ 


२५० 
२५० 


७,४६५ 
१,६५० 
२,४०० 


७ 


१ 


द्वितीय मुदतवाढ 


८ 


४ 


७५० 


७,०४७ 


DPDC 13-14 बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 
DPDC 13-14 व्हिजिओलायझर विथ मायक्रोस्कोप अॅडॉप्टर 


९ 


१ 


२५० 


२,१७५ 


१ . 


निविदाच्या अटी व शर्ती निविदेसोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबाद येथे दिनांक 
१६ जानेवारी २०१४ ते ३० जानेवारी २०१४ पर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते १-०० आणि दुपारी २-०० ते 
सायंकाळी ५-०० च्या दरम्यान खरेदी शाखेत रोख रक्कम ( ना - परतावा) भरल्यानंतर मिळतील . 

वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक व दिनांक उपरोल्लिखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून निविदा अधिष्ठाता, शासकीय दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबाद यांच्याकडे दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी सांयकाळी ५-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील . 

अधिष्ठाता , शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबाद यांनी निविदेतील परिमाण संख्या कमी किंवा अधिक करण्याचा 
आणि कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे . 

३. उपस्थित असलेल्या निविदाधारकांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थित निविदा उघडण्यात येतील . 
४ . निविदा दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी २-०० वाजता मा . अधिष्ठाता, यांच्या दालनात खरेदी समितीसमोर उघडण्यात येतील. 
५. निविदाधारकांना अथवा त्यांच्या प्रतिनिधीना दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी बैठकीस स्वखर्चाने उपस्थित राहता येईल . 


२ . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , 

औरंगाबाद . 
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७ 


प्रथम मुदतवाढ 


न्यायसहायक विज्ञान संस्था , मुंबई या संस्थेकरिता दोन लिफाफे ( २ बिड सिस्टीम) पद्धतीमध्ये उद्योजक , वितरक व शासनमान्य वितरक कंपन्यांकडून 
पुढील यंत्रसामग्री / साधनसामग्री खरेदीकरिता दिनांक १२ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या राजपत्रामध्ये निविदा सूचनेची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती . तथापि , 
काही वस्तूंना अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर सूचनेची संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


निविदा अर्ज 


अनामत 


निविदा 
क्रमांक 
( २ ) 


शुल्क 


रक्कम 


संख्या 
( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


( रुपये) 


( रुपये ) 


१ 


रायो / २ 


१ 


७५० 


५,००० 


रायो / ३ 


१ 


२,००० 


५,००० 


३ 


रायो / ६ 


१ 


२,००० 


५,००० 


रायो / ७ 


२ 


७५० 


५,००० 


५ 


रायो / ८ 


२ 


२ 


५०० 


५,००० 


६ 


रायो / ९ 


४ 


५०० 


५,००० 


७ 


रायो / १० 


३ 


५०० 


५,००० 


८ 


रायो/ ११ 


४ 


५०० 


५,००० 


९ 


रायो/ १२ 


हँडहेल्ड मायक्रोस्कोप 
पोर्टेबल व्हिडीओ स्पेक्ट्रल कॉम्पॅरेटर 
फोरियर ट्रान्सफॉर्म इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर 
( एफटीआयआर स्पेक्ट्रोमीटर) 
रेझिस्टिव्हिटी मीटर सेटअप 
( अर्थ रेझिस्टिव्हिटी) 
ससेप्टिबिलिटी मेझरमेंट सेटअप - गॉईज मेथड 
फोअर प्रोब रेझिस्टिव्हिटी सेटअप ( बँड गॅप ऑफ सेमीकंडक्टर ) 
हॉल इफेक्ट सेटअप 
ससेप्टिबिलिटी मेझरमेंट सेटअप-क्विक्स मेथड 
मॅग्नेटिक हिस्टेरिसिस लूप ट्रेसर 
स्टडी ऑफ डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट सेटअप 
सीव्ह शेकर विथ सीव्हज सेट 
फॉरेनसिक 

टुल 

किट लायसन्स ( एफटीके लायसन्स ) 
( स्टँडालोन ) 
इन्टुजन डिटेक्शन सिस्टिम / इन्टूजन प्रोटेक्शन सिस्टिम 
( आयडीएस / आयपीएस ) 
लीनक्स सर्व्हर 
एमएस एस क्यू एल सर्व्हर 
लॉजिक्युब फॉरेनसिक डॉसियर 
मॅटलॅब ८.२ सॉफ्टवेअर 


३ 


२५० 


५,००० 


१० 


३ 


५०० 


५,००० 


११ 


रायो /१३ 
रायो / १४ 
रायो / १६ 


२ 


५०० 


५,००० 


१२ 


१ 


७५० 


५,००० 


१३ 


रायो /१७ 


१ 


५०० 


५,००० 


१४ 


१ 


५०० 


५,००० 


१५ 


१ 


७५० 


५,००० 


रायो / १८ 
रायो / १ ९ 
रायो / २० 
रायो / २१ 


१६ 


१ 


१,००० 


५,००० 


१ 


२५० 


५,००० 


अटी व शर्ती 


. 


( १) वरील यंत्र / उपकरणांकरिता पूर्ण माहिती, अटी व शर्तीसह निविदा अर्ज दिनांक ९ जानेवारी २०१४ रोजी सकाळी १०-०० ते दिनांक २२ जानेवारी 
२०१४ रोजी सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया ई- निविदाद्वारे 
ऑनलाईन पद्धतीने संगणक आज्ञावलीत होईल. 

( २) शासकीय नियमानुसार लागणारे शुल्क , धनाकर्षाद्वारे संचालक , न्यायसहायक विज्ञान संस्था, मुंबई यांच्या नावे न्यायसहायक विज्ञान संस्था , 
१५ , मादाम कामा रोड, हॉटेल गोल्डन गेट समोर, मुंबई ४०० ०३२ या कार्यालयात सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत दिनांक २२ जानेवारी 
२०१४ पूर्वी सादर करावेत . ज्या निविदाकारांनी या अगोदर धनाकर्ष सादर केले आहेत त्यांनी पुनःश्च सादर करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, आवश्यक 
ती कागदपत्रे पुनःश्च ऑनलाईन सादर करावीत . 

( ३ ) सदर दोन्ही धनाकर्ष व विनिर्दिष्ठा एकाच पानावर स्कॅन करून अट क्रमांक ७ नुसार http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर 
अपलोड करावे. धनाकर्ष विहित मुदतीत प्राप्त न झाल्यास निविदा उघडली जाणार नाही. 

( ४ ) प्राप्त झालेल्या निविदा व निविदेतील नग संख्या कमी- जास्त करण्याचेकिंवा निविदेतील कोणतीही खरेदी पूर्णतः, अंशतः नाकारण्याचे अधिकार 
संचालक , न्यायसहायक विज्ञान संस्था, मुंबई यांना राहतील . 


८ 
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( ५ ) विहित कालावधीत प्राप्त झालेल्या तांत्रिक निविदा दिनांक २५ जानेवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता ऑनलाईन उघडण्यात येतील . 

(६ ) अधिक माहितीसाठी संस्थेच्या ०२२-२२८१६१०२, ०२२-२२८१७६४५ या दूरध्वनी क्रमांकांवर किंवा संस्थेच्या खालील ई-मेल आयडीवर कार्यालयीन 
वेळेत संपर्क साधावा : 

institute.forensicscience@gmail.com 
ifsc-mum@nic.in 
तसेच संस्थेच्या खालील संकेतस्थळावरही या संदर्भातील माहिती उपलब्ध होऊ शकेल 
संकेत स्थळ : http://ifscmumbai.com 

( ७ ) निविदाकाराने स्वतःच निविदेतील विनिर्दिष्ठांची (स्पेसीफिकेशन्स ) प्रत्येक उपवाक्यानुसार पूर्तता होत आहे किंवा कसे याबाबतचेविवरणपत्र अट 
क्रमांक ३ नुसार खाली दिलेल्या नमुन्यात निविदेतील तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये देणे आवश्यक आहे 


निविदाकाराने द्यावयाच्या विनिर्देशांच्या पूर्ततेबाबतच्या विवरणपत्राचा नमुना 
निविदा चौकशी निविदाकाराने निविदेमध्ये प्रस्तावित निविदा विनिर्देशानुसार 
विनिर्देशाबाबतची केलेल्या वस्तूंचे तत्सम विनिर्देश पूर्तता होते किंवा नाही 


निविदा विनिर्देशानुसार पूर्तता होत 

नसल्यास पूर्तता न होणाऱ्या 
विनिर्देशाबाबतचा स्पष्ट निर्देश 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


संचालक, 


न्यायसहायक विज्ञान संस्था, मुंबई . 
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FIRST EXTENSION 


Institute of Forensic Science , Mumbai had given tender notice of Instruments in Government Gazette , 
dated 12th December 2013. Due to poor response to tender notice the First Extension is to be given . List is 
as follows : 


Particulars 


Quantity 


EMD 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Tender 
No. 
(2 ) 


Tender 
Form Fee 

(5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 


( Rs.) 


( Rs.) 


1 


PG / 2 


Handheld Microscope 


1 


750 


5,000 


2 


PG / 3 


Portable Video Spectral Comparator 


1 


2,000 


5,000 


3 


PG /6 


1 


2,000 


5,000 


Fourier Transform Infra Red (FTIR ) 
Spectrometer 
Resistivity meter set up (Earth Resistivity ) 


4 


PG / 7 


2 


750 


5,000 


5 


PG / 8 


2 


500 


5,000 


Susceptibility measurement set up 
Gouy s Method 
Four Probe Resistivity set up 
(Band Gap of Semiconductor ) 


6 


PG / 9 


4 


500 


5,000 


7 


PG / 10 


Hall effect set up 


3 


500 


5,000 


8 


PG / 11 


4 


500 


5,000 


Susceptibility measurement set up 
Quinke s Method 
Magnetic Hysterisis Loop Tracer 


9 


PG / 12 


3 


250 


5,000 


10 


PG / 13 


Study of dielectric constant set up 


3 


500 


5,000 


11 


PG /14 


Sieve Shaker with Sieve Sets 


2 


500 


5,000 


12 


PG / 16 


1 


750 


5,000 


Forensic Tool Kit (FTK ) License 
(Standalone ) 


13 


PG / 17 


1 


500 


5,000 


Intrusion Detection System / Intrusion 
Prevention System ( IDS /IPS ) 


14 


PG / 18 


Linux Server 


1 


500 


5,000 


15 


PG / 19 


MS Sql Server 


750 


5,000 


16 


PG /20 


Logicube Forensic Dossier 


1 


1,000 


5,000 


17 


PG /21 


Matlab 8.2 Software 


1 


250 


5,000 


Terms and Conditions 


( 1) The Tender Form alongwith detailed technical specification of the above tender items and other 

necessary terms and conditions will be available on website http://mahatenders.gov.in from 
9th January 2014 at 10-00 a.m. to 22nd January 2014 up to 5-00 p.m. All necessary procedures will 
be done online . 


(2 ) Payment should be made by demand draft in favour of “ Director, Institute of Forensic Science , 

Mumbai” and it should be submitted before 22nd January 2014 between 10-00 a.m. and 5-00 p.m. 
at the office of the Director, Institute of Forensic Science, Mumbai, 15 , Madam Cama Road, Opp . 
Hotel Golden Gate, Mumbai 400 032. The tenders will not qualify and will not be accepted if both 
the DD s are not received in the prescribed time limit as mentioned . Those tenderers who have 
earlier submitted the DD need not submit them again . However all the necessary documents should 

be uploaded again . 
( 3) Tender Fee DD and EMD DD should be scanned in a pdf file format and upload on 

website : http://mahatenders.gov.in . 


ATT HA ( arquit ) ? 


१० 
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(4 ) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 

any tender in full or in part or reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever. 
(5 ) Technical bid submitted in the prescribed time limit shall be opened online on 25th January 2014 

at 11-00 a.m. 
(6 ) For detail information contact on telephone Nos . (022 ) 2281 6102/(022) 2281 7645 during office hours 

or E -mail us on 
institute.forensicscience@gmail.com OR ifsc-mum@nic.in . This information is also available on the 

website : http://ifscmumbai.com 
(7 ) Alongwith the necessary documents in the technical envelope also upload specifications of the item 

in the format as below : 


Format of Technical specifications to be uploaded in technical bid 


Specifications 
mentioned in 
Tender Document 


Bidders 
Specifications for 

the Item 


Whether 
Specifications in 
Tender Document 
are fulfilled or not 

( 3 ) 


If Specifications are 
not fulfilled mentioned 

those clearly 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


Director , 
Institute of Forensic Science , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


११ 


प्रथम मुदतवाढ 


शासकीय न्याय सहायक विज्ञान संस्था, औरंगाबाद या संस्थेकरिता दोन लिफाफे ( २ बिड सिस्टीम ) पद्धतीमध्ये उद्योजक , वितरक व अधिकृत वितरक 
कंपन्यांकडून पुढील यंत्र / उपकरणे खरेदीकरिता ऑनलाईन निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


यंत्र / उपकरणाचे नाव 


नग संख्या 


निविदा अर्ज 


अनामत रक्कम 


शुल्क 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( रुपये ) 
२,००० 


( रुपये ) 
५,००० 


१ 


१ 


२ 


१ 


१,००० 


५,००० 


३ 


१ 


२,००० 


५,००० 


४ 


बॅलेस्टिक्स कम्पॅरिझन मायक्रोस्कोप 
(Ballistics Comparison Microscope ) 
बायोलॉजिकल कम्पॅरिझन मायक्रोस्कोप 
( Biological Comparison Microscope ) 
फिंगरप्रिंट डेव्हलपमेंट फ्युमिंग कॅबीनेट 
( Fingerprint Development Fuming Cabinet ) 
कॉर्डलेस लाईट सोर्सेस ( सेट ऑफ ९ डिफरंट लाईट सोर्सेस ) 
[ Cordless Light Sources ( Set of 9 Different Light Sources )] 
लेड लिनियर लाईट सोर्स ( LED Linear Light Source ) 
कॅप्सा प्रोफेशनल (Capsa Professional ) 

ओएस फॉरेन्सिक्स ( OS Forensics ) 
सिमकार्ड सिझुअर ( SIM Card Seizure ) 
एक्स.आर.वाय. ( XRY ) 


१ 


२,००० 


५,००० 


५ 


१ 


७५० 


५,००० 


६ 


१ 


७५० 


७ 


१ 


५०० 


५,००० 
५,००० 
५,००० 
५,००० 


८ 


१ 


५०० 


९ 


or 


७५० 


अटी व शर्ती : 

( १ ) निविदा प्रक्रिया ई- निविदाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने होईल . 

( २) निविदेमध्ये दर्शविण्यात आलेले यंत्र / उपकरणांची पूर्ण तांत्रिक माहिती, अटी व शर्तीसह दिनांक १६ जानेवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता 
संकेतस्थळ http://mahatenders.gov.in वर उपलब्ध करून देण्यात येईल. ई-निविदा भरण्याचा कालावधी दिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते 
२२ जानेवारी २०१४ पर्यंत राहील. 

( ३) बाबनिहाय निविदेत दर्शविल्याप्रमाणे लागणारे निविदा नोंदणी शुल्क ( Tender Form Fee) व अनामत (EMD) रक्कम धनाकर्ष( D.D.) 
द्वारे संचालक, शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था, औरंगाबाद यांच्या नावे काढून ऑनलाईन भरावी. सदर दोन्ही धनाकर्ष एकाच पानावर स्कॅन करून 
अपलोड करावे. धनाकर्ष विहित मुदतीत प्राप्त न झाल्यास निविदा उघडली जाणार नाही . 

( ४ ) निविदा भरल्याचे पूर्ण अभिलेखे, नोंदणी शुल्क ( Tender Form Fee ) व अनामत ( EMD ) रक्कम धनाकर्ष ( D.D.) या सर्व बाबी पोस्ट / 
कुरियर मार्फत प्रस्तुत कार्यालयास दिनांक २२ जानेवारी २०१४ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होणे गरजेचे आहे. विहित मुदतीत काही कारणास्तव प्राप्त 
न झाल्यास त्यास कार्यालय जबाबदार राहणार नाही. 

( ५ ) प्राप्त झालेल्या निविदा व निविदेतील नग संख्या कमी- जास्त करण्याचेकिंवा निविदेतील कोणतीही खरेदी पूर्णतः, अंशतः नाकारण्याचे अधिकार 
संचालक , शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था, औरंगाबाद यांना राहतील . 

( ६) विहित कालावधीत प्राप्त झालेल्या तांत्रिक निविदा दिनांक २३ जानेवारी २०१४ रोजी दुपारी २-३० वाजता ऑनलाईन उघडण्यात येतील . 
( ७ ) ई -निविदा भरण्यासाठी देण्यात आलेल्या सूचना ह्या http://mahatenders.gov.in वर उपलब्ध राहील. 
( ८ ) जर निविदेतील यंत्र प्रोप्रायटरी असल्यास निविदा भरणाऱ्या कंपनीने तसे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 
( ९ ) अधिक माहितीसाठी संपर्क - श्री . एस . ए. खिल्लारे, मो . क्र . ०९ ४०४६३६६७८ क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. 

( १० ) दिनांक ५ डिसेंबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ई-निविदेस अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने पुन्हा फेर लघु निविदा देण्यात येत आहे . 
यापूर्वी ऑनलाईन निविदा भरलेल्या पुरवठादारांनी पुन्हा ऑनलाईन कागदपत्रे अपलोड करणे गरजेचे आहे. तथापि , निविदा नोंदणी शुल्क ( Tender Form 
Fee ) व अनामत (EMD) रक्कम धनाकर्ष ( D.D.) व अभिलेखांची हार्डकॉपी परत पाठविण्याची आवश्यकता नाही. 


संचालक , 
शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था , 

औरंगाबाद . 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


-२ अ 
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FIRST EXTENSION 


Sealed tenders in two envelope systems(two bid systems) are invited from the manufacturers and authorized 
agents /suppliers for supply of the following equipments for the educational use of Government Institute of 
Forensic Science , Aurangabad : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Particulars 

( 2 ) 


Quantity Tender Form Fee 
( 3 ) 

( 4 ) 


EMD 
(5 ) 


1 


1 


2 
3 


1 
1 


( Rs.) 
2,000 
1,000 
2,000 
2,000 

750 
750 


4 


1 


Ballistics Comparison Microscope 
Biological Comparison Microscope 
Fingerprint Development Fuming Cabinet 
Cordless Light Sources (Set of 9 Different Light Sources ) 
LED Linear Light Source 
Capsa Professional 
OS Forensics 
SIM Card Seizure 
XRY 


(Rs.) 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 


5 


1 


6 


1 


7 


1 


500 


8 


1 


500 


9 


1 


750 


Terms and Conditions 


( 1 ) The complete bidding process will be online ( e -tendering ). All the notifications regarding this tender 
notice hereafter will be published online on website http://mahatenders.gov.in . 

( 2 ) The tender forms alongwith detail technical specification of tender items and other necessary terms 
and conditions will be available on website mentioned above from 16th January 2014 to 22nd January 2014 . 

(3 ) Payment for tender form fee and EMD should be made by Demand Draft in favour of “ Director , 
Government Institute of Forensic Science , Aurangabad ” payable at Aurangabad , and the hard copies of the 
same should be submitted on or before 23rd January 2014 between 10-00 a.m. and 5-00 p.m.at the office of the 
Director, Government Institute of Forensic Science , Nipat Niranjan Nagar, Caves Road , Aurangabad 431 004 
(Maharashtra ). Delay due to any reason will not be considered . 

(4 ) Tender form fee DD and EMD DD should be scanned in a single file and should be uploaded on website 
http://mahatenders.gov.in . 

(5 ) The undersign authority reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to 
purchase any tender items in full or in part or to reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever . 

(6 ) Technical Bids will be opened on 23rd January 2014 at 2-30 p.m. 

( 7) The guidelines to download the tender document and online submission of bids and procedure of tender 
opening can be downloaded from website http://mahatenders.gov.in . 

(8 ) In the case , if the tender item is a proprietary item , the Bidder should enclose a Certificate of the same. 

(9 ) Vendors who have submitted tenders earlier should upload all previously submitted documents while 
resubmitting their bid online , there is no need to send the hard copies again , if already sent. 

( 10 ) For detail information /queries contact Mr. S. A. Khillare, on 09404636678 strictly during office hours 
( 10-00 a.m. to 5-00 p.m.). 


Director, 
Government Institute of Forensic Science , 

Aurangabad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६ -माघ २, शके १९ ३५ 


१३ 


प्रथम मुदतवाढ 


वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ करीता जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीतून यंत्रसामग्री खरेदी करण्याकरिता अधिष्ठाता, शासकीय 
दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई हे निविदा मागवित आहेत 


: 


अ . क्र . 


यंत्रसामग्री/ उपकरणाचे नाव 


आवश्यक संख्या 


निविदा फॉर्मची 
प्रत्येकी किंमत 

( ४ ) 
रुपये 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


बायॉलॉजिकल ट्रायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 


१ नग 


५०० 


निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागविण्यात येत आहेत . निविदा स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी सायंकाळी 
४-०० वाजेपर्यंत असून निविदेचा पहिला लिफाफा दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता खरेदी समिती समोर उघडण्यात 
येईल . निविदेच्या पहिल्या तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये त्रुटी आढळल्यास निविदेचा दुसरा लिफाफा उघडण्यात येणार नाही . 

निविदेच्या इतर अटी व शर्ती आणि यंत्रांची विनिर्दिष्टे अर्जासोबत पुरविण्यात येतील . कोया निविदा अधिष्ठाता यांचे कार्यालय , शासकीय 
दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई ४०० ००१ येथे दिनांक १७ जानेवारी २०१४ ते ३१ जानेवारी २०१४ या दरम्यान रोख रक्कम 
( ना -परतावा) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर सकाळी ११-०० ते १-०० व दुपारी २-०० ते ४-०० या वेळेत मिळतील . कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या 
अगर स्वीकारल्या जाणार नाहीत . निविदेच्या अटी , शर्ती व विनिर्दिष्टे या संस्थेचे संकेतस्थळ www.gdcmumbai.org येथे पाहता येतील 
व त्याच्या प्रतीदेखील काढता येतील . मात्र निविदा अर्जाची रक्कम कार्यालयात भरणा केल्याखेरीज निविदा अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत अथवा 
ग्राह्य धरले जाणार नाहीत . कोणतेही कारण न देता निविदा स्वीकारणे अथवा नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता , शासकीय दंत महाविद्यालय 
व रुग्णालय , मुंबई यांनी राखून ठेवलेला आहे. 

वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा अधिष्ठाता , 
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई ४०० ००१ यांचेकडे दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या 
जातील आणि निविदाकारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ठीक ११-०० 
वाजता उघडण्यात येईल . 


अधिष्ठाता, 
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , 

मुंबई . 
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FIRST EXTENSION 


Sealed tenders were invited from the manufacturers/ authorized dealers and suppliers for supply of 
following equipments for the Government Dental College and Hospital, Mumbai : 


Name of the Instrument/Equipment 


Quantity 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Fees 
For Per Form 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


1 


Biological Trinacular Microscope 


1 No. 


500 


Tender will be accepted in two envelope system . Last date of submission of Tender is 31st January 
2014 upto 4-00 p.m. and date of opening of tenders ( i.e. first envelope ) is 1st February 2014 at 11-00 
a.m. Incomplete tenders will not be accepted . If the first envelope found incomplete second envelope will 
not be opened . 


The blank tender form alongwith terms and conditions and detail specifications of the above equipment 
will be available from 17th January 2014 to 31st January 2014 from Dean , Government Dental College 
and Hospital, Mumbai 400 001 on any working day between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 
4-00 p.m. on payment of price tender form in cash (Non -Refundable ) in person . The blank tender form 
will not be sent by post. The tender forms and specifications are available on our website www.gdcmumbai.org 
kindly note that the forms can be downloaded from website or purchase from this office . 

The tender in sealed cover duly superscribed with tender No. and item as mentioned in the terms 
and conditions should submitted to the Dean , Government Dental College and Hospital, Mumbai 400 001 
on or before 31st January 2014 upto 4-00 p.m. to accept any tender in full or in part , to reject any 
or all tenders without assigning any reason whatsoever. 

The Envelope No. 1 will be opened at 11-00 a.m. in the presence of tenderes or their authorized 
representatives, who may remain present on 1st February 2014 . 


Dean , 
Government Dental College and Hospital, 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


१५ 


SECOND EXTENSION 


Under District Annual Fund , Collector and Member- Secretary , District Planning Committee, Yavatmal 
hereby invites the e -tender in two part systems from the manufacturers /authorized dealers and suppliers to 
supply instruments/equipments Turnkey Central Sterile Supply Department (CSSD ) for the Shri Vasantrao 
Naik Government Medical College , Yavatmal. This notice is also notified in Maharashtra Government Gazette, 
Part - II (Supplement) : 
( 1 ) Period of sale of tender form 

: 9th January 2014 to 23rd January 2014 upto 5-00 p.m. 
(2 ) Period of bid preparation 

: 9th January 2014 to 23rd January 2014 upto 5-00 p.m. 
( 3 ) Closing of Bid 

: 23rd January 2014 upto 5-00 p.m. 
( 4 ) Prebid Meeting 

: 13th January 2014 , 11-00 a.m. to 1-00 p.m. 
(5 ) Date and time for submission of : 9th January 2014 to 23rd January 2014 upto 5-00 p.m. 

tender . 
(6 ) Bid opening (Envelope No. 1) : 27th January 2014 at 11-00 a.m. 
Details of Equipment 


Name of the Equipments 


Quantity 


Sr. 
No. 
( 1) 


E.M.D. 
Amount 

(4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


1 Turnkey Central Sterile Supply Department (CSSD ) 

1 

9,24,000 
2. For detail information , the interested Bidders may visit the website http://mahatenders.gov.in 

3. The non - refundable tender fee per tender @ Rs. 2,000 will be paid by Demand Draft from Nationalised 
Bank in favour of Collector , Yavatmal or by cash in the Office of the Collector and Member - Secretary, District 
Planning Committee , Yavatmal on or before 23rd January 2014 upto 5-00 p.m.during office hours on working 
days . 

4 . The details regarding schedule , terms and conditions are available on the website 
http://mahatenders.gov.in . 


5. Collector and Member - Secretary , District Planning Committee , Yavatmal reserves the right to increase 
or to decrease the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any 
reason thereto . 


For e -tendering help /information , 
please contact.— +1800 233 7315 


Website : http://mahatenders.gov.in 


Collector and Member - Secretary , 
District Planning Committee , Yavatmal. 
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व्यवस्थापक , येरवडा कारागृह मुद्रणालय , पुणे 


निविदा सूचना 


येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे ४११ ००६ येथील जमा झालेले गारबेज / गाळ उचलण्यासाठी (विक्रीसाठी ) मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत 
आहेत. तरी इच्छुक असणाऱ्या उद्योजकांनी आपल्या निविदा दिनांक २९ जानेवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी पोहोचतील अशा 
बेताने निम्नलिखित पत्त्यावर पाठवाव्यात . लिफाफ्यावर “ गारबेज / गाळ " विक्रीसाठी दरपत्रक असा उल्लेख करावा . 


अटी व शर्ती. 


( १) अनामत रक्कम , गारबेज / गाळ रक्कम रुपये ५,००० व्यवस्थापक, येरवडा कारागृह मुद्रणालय , पुणे ४११ ००६ यांच्या नावे भरून दर्शनी 
धनाकर्ष ( डिमांड ड्राफ्ट ) सोबत जोडावा . अनामत रकमेशिवाय निविदा विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच धनादेश जोडल्यास निविदा विचारात 
घेतली जाणार नाही. 

( २ ) मुद्रणालयात जमा असलेल्या गारबेज / गाळचे दर हे निविदाकाराने संपूर्ण ढीग (निवड न करता ) चे दर तसेच गारबेज / गाळचा प्रति टनाचा 
दर हा स्वतंत्रपणे वेगवेगळा नमूद करणे आवश्यक आहे. 

( ३ ) मुद्रणालयात जमा असलेल्या गारबेज / गाळचे वजन मुद्रणालयापासून नजीकच्या वजन काट्यावर करण्यात येईल . अशा प्रसंगी गारबेज / 
गाळ भरण्यापूर्वी रिकाम्या गाडीचे (ट्रक ) चे वजन करून घेणे कंत्राटदारावर बंधनकारक राहील. 

( ४ ) व्यवस्थापक, येरवडा कारागृह मुद्रणालय , पुणे ४११ ००६ चे उच्चतम दरपत्रक अगर कोणतेही दरपत्रक स्वीकृत करण्यास बांधील नाहीत. 
त्याचप्रमाणे कोणतेही कारण न देता एखादे दरपत्रक स्वीकारणे अथवा सर्व दरपत्रके अस्वीकृत करणे / फेटाळणे यासंबंधीचे सर्व अधिकार व्यवस्थापकांनी 
राखून ठेवले आहेत . 

( ५ ) या संदर्भात अधिक माहितीसाठी व्यवस्थापक , येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे ४११ ००६ यांच्याशी संपर्क साधावा. तसेच निविदेचे विहित 
नमूने प्रत्यक्ष घेऊन जाणे . 


. 


क्र . भांडार / १६३१७ , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१४ . 


रु . दि . मोरे, 

व्यवस्थापक , 
येरवडा कारागृह मुद्रणालय , पुणे . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 

संचालक , वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय , मुंबई 


ई-निविदा सूचना 


संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील संलग्नित रुग्णालयांना स्वच्छताविषयक सेवा बाह्यस्रोतामार्फत 
उपलब्ध करून घेण्याकरिता विहित नमुन्यात ई-निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागविण्यात येत आहेत . ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन 
( पुरवणी ) मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 
१. निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक ९ जानेवारी २०१४ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०१४ . 
२. निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक ९ जानेवारी २०१४ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०१४ . 
३. निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक २९ जानेवारी २०१४ , संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
४. निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक २ ९ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
५ . 

तांत्रिक निविदा क्र . १ उघडण्याचा दिनांक दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ सकाळी ११-०० वाजता . 
यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 

( २ ) 


कामाचे नाव 

( ३ ) 


१ 


राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील संलग्नित ८ रुग्णालयांना 
स्वच्छताविषयक सेवा बाह्यस्रोतामार्फत उपलब्ध करून घेण्याबाबत 
( अनुसूची ब ) 


२ . 


उपरोक्त ई- निविदा सूचनेतील अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmer.maharashtra.etenders.in , 
http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा. 

३. सहभागी होणाऱ्या निविदाकारांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०३८ प्रतिनिविदा भरावे लागतील . तर ना - परतावा निविदा 
शुल्क रुपये ५,००० ( प्रतिनिविदा फॉर्म ) इतकी रोख रक्कम दिनांक २९ जानेवारी २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी संचालनालय , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, शासकीय दंत महाविद्यालय इमारत , ४ था मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय कंपाऊंड, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ , 
मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी भरणा करावी. 

निविदेचे वेळापत्रक व अटी व शर्तीसंबंधी अधिक माहिती http://dmer.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
आहे . 


४ . 


संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , मुंबई यांनी निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत. 
संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : mbranchdmer@gmail.com . 


संपर्क क्रमांक : ९१-०२२-२२६२०३६१-६५ ( Ext . 338/339/340 ). 


संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , 

मुंबई. 


भाग दोन ( पुरवणी) -३ 
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DIRECTOR , DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH , MUMBAI 


E - Tender Notice 


Directorate of Medical Education and Research , Mumbai hereby invites the e -tender in two bid systems 
for Appointment of Facility Management Services Consisting of Mechanized House Keeping Services in Selected 
Hospital attached to government Medical Colleges in Maharashtra State : 
1. Period of sale of tender form 

: 9th January 2014 to 29th January 2014 , 
2. Period of bid preparation 

: 9th January 2014 to 29th January 2014 . 
3. Closing of bid 

: 29th January 2014 upto 5-00 p.m. 
4. Date and time for submission 

: 29th January 2014 to 31st January 2014 
of tender. 

upto 5-00 p.m. 
5. Bid opening (Envelope No. 1) 

: 1st February 2014 at 11-00 a.m. 
Details of Equipments : 


Sr. No. 

( 1 ) 


E - Code 

( 2 ) 


Name of the work 

( 3 ) 


1 


Appointment of Facility Managaement Services Consisting of Mechanized House 

Keeping Services in Eight Hospital attached to Government Medical Colleges 
Maharashtra State (Schedule B ). 


2. For detail information , the interested bidders may visit the websites http : // 
dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in 

3. The interested bidders will have to pay service provider fee for online submission of bid @ Rs . 1,038 
per tender. The non -refundable tender fee per tender @ Rs. 5,000 will be paid in cash to be submitted in the 
office of Directorate of Medical Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Building, 
St. George s Hospital Compound , Mumbai 400 001 on or before 29th January 2014 upto 5-00 p.m. during the 
office hours on working days . 

4. The details regarding schedule terms and conditions are available on the website http : // 
dmer.maharashtra.etenders.in and http : / Imaharashtra.gov.in . 

5. The Directorate of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to reject the tender 
without any reason thereto . 


For e -tendering help / information , please contact 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : mbranchdmer@gmail.com 
Contact No.: 91-022-2262 0361-65 (Ext. 338/339/340 ) . 


$ . Fiki/ Alat/ 2093-98 / 
YAT1100T/11-2 / 2098 , 
दिनांक ७ जानेवारी २०१४ . 


Director , 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 
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मुख्य कार्यकारी अधिकारी , आरे दुग्ध वसाहत , गोरेगाव ( पूर्व) मुंबई 


ई-निविदा सूचना 


महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी , आरे, मुंबई ४०० ०६५ हे आरे दुग्ध वसाहतीमधील गट क्रमांक २० येथील नर्सरी 
५ वर्षे कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबत ई-निविदा मागवीत आहेत . 

ऑनलाईन निविदा सूचना निविदेच्या अटी व शर्ती इ. http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक १५ जानेवारी २०१४ 
पासून दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंतच्या या कालावधीत प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत : 
अनु . कामाचा तपशील कालावधी 

निविदा संच ई-निविदा स्वीकृतीची 
क्रमांक 

विक्रीकिंमत अंतिम तारीख व वेळ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


बयाणा रक्कम 


रुपये 


रुपये 
२,७०,००० 


१ 


३ वर्षे 


२,००० 


दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ 

१४-३० पर्यंत . 


आरे दुग्ध वसाहतीमधील अवलोकन स्थळ 
येथील आरे तलाव ३ वर्षे कालावधीसाठी 
भाडेत्त्वावर देणे . 
आरे दुग्ध वसाहतीमधील गट क्र . २० 
येथील नर्सरी ५ वर्षे कालावधीसाठी 
भाडेत्त्वावर देण्याबाबत . 


२ 


५ वर्षे 


१,१५,००० 


२,००० 


दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ 


१४-३० पर्यंत. 


निविदा अर्जामध्ये व निविदेसोबतच्या अटी व शर्तीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ई- निविदा सादर करावी. सदर निविदा दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 
१५-३० वाजता उपस्थित निविदाकारांच्या समक्ष अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींसमक्ष उघडण्यात येतील . अधिक माहितीसाठी वरील कार्यालयात संपर्क साधावा . 
निविदा स्वीकृतीसाठी १२० दिवस वैध ठेवण्यात येतील. सक्षम प्राधिकारी, बृहन्मुंबई यांच्यामार्फत अवलोकनस्थळ येथील आरे तलावाची जागा रिक्त केल्यानंतर 
वरील ठेका देण्यात येईल . 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , आरे यांचे कार्यालय , आरे दुग्ध वसाहत , गोरेगाव ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६५ हे कोणतीही किंवा सर्वनिविदा कोणतेही कारण 
न देता नाकारण्याचा अधिकार स्वतःकडे 

राखून 

ठेवीत आहेत . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


क्र . आदुव / मुकाअ/ शा -१/ ई-निविदा / नर्सरी-२० / नौकाविहार / २०१४ / १५ ९, 
दिनांक १० जानेवारी २०१४ . 


आरे दुग्ध वसाहत , 
गोरेगाव (पूर्व) मुंबई. 


भाग दोन ( पुरवणी ) -३ अ 
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आयुक्त , पशुसंवर्धन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


निविदा सूचना 


आयुक्त , पशुसंवर्धन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-७ यांच्यामार्फत उपायुक्त , पशुसंवर्धन (गुणनियंत्रण), युनिट क्र . १६, आरे , गोरेगांव , मुंबई ४०० ०६५ 
महाराष्ट्र शासन यांच्या गुणनियंत्रण प्रयोगशाळेच्या नूतनीकरण व बळकटीकरणासाठी लागणारी उच्च तंत्रज्ञानाची खालील दिलेल्या यादीप्रमाणे एकूण ६ 
उपकरणे व यंत्रसामग्रीसाठी उत्पादक व पुरवठादारांकडून ई-निविदा अर्ज मागविण्यात येत आहेत : 

ई-निविदा अर्ज ( अटी, शर्ती व इतर तपशीलांसह ) http://adf.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावरून दिनांक १० जानेवारी 
२०१४ रोजी सायंकाळी १७-०१ वाजल्यापासून ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी १३-०० वाजेपर्यंत प्राप्त होतील. निविदा किंमत रुपये ५,००० “ लेखा 
अधिकारी, आयुक्त , पशुसंवर्धन , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-७” यांच्या नावाने डिमांड ड्राफ्टने त्यांच्याकडेच दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजेपर्यंत 
अदा करावी लागेल. सुरक्षा ठेव ( EMD ) रक्कमदेखील “ लेखा अधिकारी , आयुक्त , पशुसंवर्धन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-७ ” यांच्या नावाने डिमांड ड्राफ्टने 
त्यांच्याकडेच दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजेपर्यंत अदा करावी लागेल . 

निविदापूर्व सभा : दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजी दुपारी १३-०० वाजता , स्थळ : पशुसंवर्धन आयुक्तालय , औंध, पुणे-७. 
सेवादात्याचे शुल्क रुपये १,०३८ त्यास अदा करावे लागेल. निविदेबाबत काही अडचणी असल्यास दूरध्वनी क्र . ०२०-२५३ ५५५५ वर संपर्क साधावा. 


Laboratory Instruments 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Quantity 
Required 

( 3 ) 


E.M.D. 
Amount 

( 4 ) 


( 2 ) 


( Rs .) 


1 


1 No. 


4,00,000 


2 


1 No. 


4,00,000 


Triple/ Tandem Quadrupole Liquid Chromatography - Mass 
Spectrophotometry /Mass Spectrophotometry System . 
Gas Chromatography Mass Spectrophotometry /Mass 
Spectrophotometry System . 
Atomic Absorption Spectrophotometer 
Digital Colony Counter 
Laminar Air Flow Vertical Bio Safety 
Solid Phase Extraction Unit 


3 


1 No. 


4 


1 No. 


2,00,000 

20,000 
10,000 
50,000 


5 


1 No. 


6 


1 No. 


कोणतेही कारण न देता , प्राप्त झालेल्या एक किंवा सर्व निविदा नाकारणे अथवा स्वीकारण्याचे अधिकार निम्न स्वाक्षरीतास आहेत . 


आयुक्त , 
पशुसंवर्धन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६ -माघ २, शके १९ ३५ 


२१ 


COMMISSIONER , ANIMAL HUSBANDRY, MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Tender Notice 


Online tenders are invited by the Commissioner, Animal Husbandry , Maharashtra State , Pune- 7 in 
prescribed tender format from manufacturers and their authorized dealers/distributors by Two Bid Systems for 
purchase of following laboratory instruments for the office of Deputy Commissioner , Animal Husbandry , Quality 
Control Laboratory , Aarey , Goregaon , Mumbai 400 065 : 


Laboratory Instruments 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Quantity 
Required 

( 3 ) 


E.M.D. 
Amount 

( 4 ) 


( 2 ) 


(Rs.) 
4,00,000 


1 


1 No. 


2 


1 No. 


4,00,000 


3 


Triple/Tandem Quadrupole Liquid Chromatography - Mass 
Spectrophotometry /Mass Spectrophotometry System . 
Gas ChromatographyMass Spectrophotometry /Mass 
Spectrophotometry System . 
Atomic Absorption Spectrophotometer 
Digital Colony Counter 
Laminar Air Flow Vertical Bio Safety 
Solid Phase Extraction Unit 


1 No. 


2,00,000 

20,000 


4 


1 No. 


5 


1 No. 


10,000 
50,000 


6 


1 No. 


The online tender time schedule (Key Dates) is displayed on the e-tendering portal of Department of 
Animal Husbandry http://adf.maharashtra.etenders.in . Tender form alongwith terms and conditions can be 
downloaded from above website w.e.f. 17-01 hrs. of 10th January 2014 to 13-00 hrs . of 4th February 2014 by 
payment of Rs. 5,000 (Rupees Five thousand only ) at the cost of tender form . The payment shall be made in the 
form of Demand Draft drawn on any Nationalized Bank in favour of “ Accounts Officer to the Commissioner of 
Animal Husbandry , Maharashtra State , Pune - 7 ” payable at Pune. The details of said Demand Draft are to be 
entered on the website . The Demand Draft must be submitted physically to the office of Commissioner, Animal 
Husbandry ,Maharashtra State, Pune -7 up to 11-00 hrs. of 11th February 2014 . 

Prebid Conference : Office of Commissioner , Animal Husbandry , Maharashtra State, Pune-7 , on 21st 
January 2014 at 13-00 hrs . 

Earnest Money Deposit as shown in the table above in the form ofDemand Draft drawn on any Nationalized 
Bank in favour of “ Accounts Officer to the Commissioner of Animal Husbandry , Maharashtra State , Pune-7 ” 
payable at Pune should submitted physically , up to 11-00 hrs. of 11th February 2014 to the Office of the 
Commissioner , Animal Husbandry ,Maharashtra State , Pune- 7 . 

A fee of Rs . 1,038 shall be payable directly to the service provider online during bid submission . For any 
difficulties related to e -tendering process , bidders can contact the service provider on Phone Number 020 
2535555 . 


.. 


Right to accept or reject any or all tenders without assiging any reason , vets with undersigned . 


0. f4/aif 14 /37-38 /2098 , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 


Commissioner , 
Department of Animal Husbandry , 

Maharashtra State , Pune . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


द्वितीय व अंतिम मुदतवाढ 


नागरी स्वास्थ्य केंद्र , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ येथे कार्यरत असलेल्या क्ष-किरण सोनोग्राफी विभागामध्ये निकामी/ विनावापर पडून असलेल्या 
व निर्लेखित करण्यात आलेल्या क्ष-किरण यंत्र-१ (मॉडेल सिमोक्स प्लस ) यांच्या विक्रीसाठी प्रतिसाद न मिळाल्याने दोन लिफाफा पद्धतीच्या मोहोरबंद 
निविदा मागणी करण्यात येत आहेत . त्याबाबतचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे : 


अ . क्र . 


यंत्राचे नाव 


नग 


निविदा फॉर्मची किंमत 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१ 


मोबाईल एक्सरे मशीन (सिमॉक्स प्लस) 


एक 


५०० 


( रुपये पाचशे फक्त ) प्रती फॉर्म 


अटी व शर्ती. 


(१) निविदा कालावधी हा दिनांक १६ जानेवारी २०१४ पासून दिनांक २३ जानेवारी २०१४ पर्यंत आहे. 

( २) प्राध्यापक , नागरी स्वास्थ केंद्र , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० 
वाजेपर्यंत व दुपारी २-०० ते सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत कोरे निविदा फॉर्मस रोख रुपये ५०० प्रती फॉर्म याप्रमाणे उपलब्ध होतील . 

( ३ ) परिपूर्ण असलेल्या निविदा फॉर्मसोबत अनामत रक्कम रुपये ५,००० चा डी.डी. प्राध्यापक , नागरी स्वास्थ्य केंद्र , वांद्रे ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०५१ यांच्या नावे जोडण्यात यावा. 

( ४ ) परिपूर्ण असलेल्या निविदा प्राध्यापक , नागरी स्वास्थ केंद्र , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या 
दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० वाजेपर्यंत व दुपारी २-०० ते सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील. 

( ५ ) प्राध्यापक, नागरी स्वास्थ केंद्र, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांच्या दालनात दिनांक २४ जानेवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता 
उपस्थित निविदाकार अथवा त्यांचे प्रतिनिधी यांच्या समक्ष निविदा उघडण्यात येतील. 

( ६) प्राध्यापक , नागरी स्वास्थ केंद्र , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांनी निविदांची संख्या कमी अथवा जास्त करण्याचा, निविदा पूर्ण / अंशतः 
स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवलेला आहे. 

( ७ ) अंतिम दिनांकानंतर आलेल्या निविदा या रद्द करण्यात येतील . 


प्राध्यापक , 
नागरी स्वास्थ केंद्र, वांद्रे ( पूर्व), 

मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


२३ 


उप संचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ , 

औरंगाबाद मंडळ , औरंगाबाद 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने उप संचालक , आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ , औरंगाबाद हे खालील बाबींची खरेदी करण्यासाठी उत्पादक /वितरक / 
पुरवठादार यांच्याकडून विहित नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने निविदा मागवित आहेत . सदरील जाहीरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन ( पुरवणी ) 
आणि संचालक , आरोग्य सेवा संचालनालय , मुंबई यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 
रुग्णालयात खालील उद्देशाकरिता लागणारी छोटी हत्यारे : 


निविदा 


बाब 


निविदा सादर 


निविदा विक्रीचा 
कालावधी 


निविदा तयारीसाठी 

कालावधी 
( ४ ) 


निविदा उघडण्याचा 

दिनांक 


क्रमांक 


करण्याचा कालावधी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


१ 


दिनांक १० जानेवारी 


दिनांक १० जानेवारी 


२०१४ ते 


( A ) General Surgery 
( B ) Obstetrics and 

Gynecology . 
( C ) Anesthesia 


२०१४ ते 
दिनांक ३१ जानेवारी 


दिनांक ११ जानेवारी 

२०१४ ते 
दिनांक १ फेब्रुवारी 

२०१४ 
( दुपारी १४-०० 

वाजेपर्यंत ) 


दिनांक १ फेब्रुवारी 

२०१४ 
( दुपारी २-०० 

वाजता) 


दिनांक ३१ जानेवारी 


२०१४ 


Instruments 


२०१४ 
( दुपारी १५-०० 
वाजेपर्यंत .) 


( D ) Dental Instruments 
( E ) General Instruments , 


४ . 


२ . अधिक माहितीसाठी इच्छुक निविदाधारकांनी http://maha-arogya.gov.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधावा . 

३. निविदा शुल्क (प्रति निविदा ) रुपये २,००० चा राष्ट्रीयीकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट ना -परतावा स्वरुपातील Chief Administrative 
Officer, Office of Deputy Director, Health Service, Aurangabad Circle, Aurangabad यांच्या नावे व औरंगाबाद येथे देय 
असलेला. 

निविदा विक्रीच्या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी निविदा फॉर्म उप संचालक , आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ , 
औरंगाबाद या कार्यालयात मिळतील. 

उप संचालक , आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ , औरंगाबाद यांनी निविदेतील छोटी हत्यारे यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि 
कोणतेही कारण न देता एखादी किंवा सर्व निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवलेले आहेत . 

निविदेबाबतच्या माहितीसाठी कृपया खालील ठिकाणी संपर्क साधावा : 
• वेबसाईट : http://maha-arogya.gov.in 

दूरध्वनी क्रमांक : ०२४०-२३३१३५७, २३३४२५४ 
• ई मेल आय.डी : ddhsabad.store@gmail.com 


. 


क्र . उपसंआसे / भांडार / निविदा / २०१३-१४ / ६५२ , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१४ . 


उप संचालक , आरोग्य सेवा , 
औरंगाबाद मंडळ , औरंगाबाद . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


उप संचालक , आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ , पुणे 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने , उप संचालक , आरोग्य सेवा, परिमंडळ , पुणे हे खालील बाबींची खरेदी करण्यासाठी उत्पादक /वितरक / पुरवठादार 
यांच्याकडून विहित नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने निविदा मागवीत आहेत . सदरील जाहीरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन ( पुरवणी ) आणि 
संचालक , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 
रुग्णालयात खालील उद्देशाकरिता लागणारी छोटी हत्यारे 


निविदा 


बाब 


निविदा सादर 


क्रमांक 


निविदा विक्रीचा 
कालावधी 
( ३ ) 


निविदा तयारीसाठी 

कालावधी 
( ४ ) 


करण्याचा कालावधी 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


१ 


दिनांक १० जानेवारी 


दिनांक १० जानेवारी 

२०१४ ते 
दिनांक ३१ जानेवारी 


निविदा उघडण्याचा 

दिनांक 

( ६ ) 
दिनांक १ फेब्रुवारी 

२०१४ 
( दुपारी १६-०० 

वाजता) . 


२०१४ ते 


२ 


दिनांक ३१ जानेवारी 


दिनांक ११ जानेवारी 

२०१४ ते 
दिनांक १ फेब्रुवारी 

२०१४ 
( दुपारी १४-०० 

वाजेपर्यंत ) 


General Surgery and 
Anesthesia Instruments 
Obstructive and 
Gynecology Instruments 
and Equipments 
General and Dental 
Instruments and 
Equipments. 


२०१४ . 


२०१४ 
( दुपारी १५-०० 

वाजेपर्यंत .) 


eu 


२ . 


४ . 


अधिक माहितीसाठी इच्छुक निविदाधारकांनी http://maha-arogya.gov.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधावा. 
३. निविदा शुल्क ( प्रति निविदा ) रुपये ५०० चा राष्ट्रीयीकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट ना -परतावा स्वरुपातील “ Chief Administrative 
Officer, Office of Deputy Director , Health Service, Pune " यांच्या नावे व पुणे येथे देय असलेला. 

निविदा विक्रीच्या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी निविदा फॉर्म उप संचालक , आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे या 
कार्यालयात मिळतील . 

उप संचालक , आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांनी निविदेतील छोटी हत्यारे व उपकरणे यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि 
कोणतेही कारण न देता एखादी किंवा सर्व निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवलेले आहेत . 

निविदेबाबतच्या माहितीसाठी कृपया खालील ठिकाणी संपर्क साधावा : 
• वेबसाईट : http://maha-arogya.gov.in 

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६०५२३००, २६१२६८७० 
• ई मेल आय.डी : ddhspune@yahoo.co.in 


उप संचालक , 
आरोग्य सेवा , पुणे मंडळ , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


२५ 


DEPUTY DIRECTOR OF HEALTH SERVICES , PUNE CIRCLE , PUNE 


Tender Notice 


On behalf of Government of Maharashtra , Deputy Director, Health Service , Pune , invites tenders in two 
envelope system from the Manufacturers , Distributors, Suppliers for the purchase of following items. This 
Advertise is also being published in Maharashtra Government Gazette , Part-II (Supplement) and website of 
Director of Health Service , Mumbai : 
Small Instruments used in Hospital for following purpose 


Name of Items 


Bid Opening 


Tender 
No. 
( 1 ) 


Period for 
Sale of Bid 

( 3 ) 


Period for 
Bid Preparation 

( 4 ) 


Period for 
Bid Submission 

( 5 ) 


( 2 ) 


(6 ) 


1 


2 


General Surgery and 
Anesthesia Instruments 
Obstructive and 
Gynecology Instruments 
and Equipments 
General and Dental 
Instruments and 
Equipments . 


10th January 

2014 

to 
31st January 

2014 

(upto 
15-00 hrs .) 


10th January 

2014 . 

to 
31st January 

2014 


1st February 

2014 

(upto 
16-00 hrs .) 


11th January 

2014 

to 
1st February 

2014 

(upto 
14-00 hrs. ) 


3 


2. For detailed information , interested bidder may visit the website http://maha-arogya.gov.in 

3. Tender form fee per tender Rs. 500 in the form of demand draft obtained from Nationalized Bank , 
drawn in favour of “ Chief Administrative Officer , Office of Deputy Director, Health Service , Pune” payable 
at Pune. It is non - refundable . 

4. Tender form is available in the office of Deputy Director , Pune Circle , Pune during the sale period 
at office hours on working day only . 

5. The Deputy Director, Health Services, Pune reserves the right to increase or decrease the quantity 
of Instruments and Equipments to be purchased and also reserves the right to cancel one or all the tenders 
without giving any reason . 

For Tendering information , please contact : 
• Website : http://maha-arogya.gov.in 
• Contact No.: 020-26052300 , 26126870 


• Email I.D. : ddhspune@yahoo.co.in 


F. BH34T / 3T).HT./97.7.7.3./Fileta/380-82/88 , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१४ . 


Deputy Director of Health Services, 

Pune Circle , Pune. 


ATT HA ( gequit)—8 


२६ 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६ -माघ २, शके १९ ३५ 


प्रथम मुदतवाढ 


डॉ . वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , सोलापूर यांनी महाविद्यालयाकरिता खाली नमूद केलेल्या यंत्रसामग्री करिता 
जाहिरात प्रसिद्धीस देण्यात आली होती . परंतु , पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रथम मुदतवाढ दिली आहे . तरी सीलबंद निविदा ( दोन 
लिफाफा पद्धत ) मागविण्यात येत आहेत . दोन्ही लिफाफे तिसऱ्या लिफाफ्यात सीलबंद सादर करावयाचे आहे . : 


निविदा क्रमांक 


निविदा तपशील 


संख्या 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


कोया निविदेची किंमत 

( ४ ) 
रुपये 


१ 


Semi Auto Analyzer 


एक नग 


१५० 


उपरोक्त निविदांचे कोरे फॉर्म ( अटी, शर्ती व विनिर्दिष्टेसह ) या महाविद्यालयाचे कार्यालयात दिनांक १७ जानेवारी २०१४ ते दिनांक 
३१ जानेवारी २०१४ या कालावधीमध्ये सुट्टीचे दिवस सोडून सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० व दुपारी २-३० ते सायंकाळी ४-०० 
वाजेपर्यंत उपलब्ध होतील. निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत राहील . विहित मुदतीनंतर 
आलेल्या निविदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत . सीलबंद निविदा उघडण्याची तारीख निविदा फॉर्ममध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे . कोणतेही 
कारण न देता कमी अगर जास्त दराच्या निविदा स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार मा . अधिष्ठाता, यांच्याकडे राखून 
ठेवण्यात येत आहे . सीलबंद निविदा उघडण्याची तारीख १ फेब्रुवारी २०१४ दुपारी ३-३० वाजता. 


अधिष्ठाता , 
डॉ . वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय . 

सोलापूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६ -माघ २, शके १९ ३५ 


२७ 


SECOND EXTENSION 


The Additional Director General of Police and Director of Police Wireless, Pune invites following 
Tender Notice signed and sealed Two Bid systems, details given below : 


Details of the Tender 


( 1) Description 


Tender Notice No. 

( 1 ) 


Description 

( 2 ) 


Tender Form Fee 

( 3 ) 


Rs. 


1,000 


D -4 /424 -Bty / 12 Volt 7 
AHC / 2013-14 / 13 


12 Volt 7 AHC Rechargable 
Selaed Maintenance Free Vrla 
Battery Qty . — 799 Nos. 


( 2 ) Tender form fee (Non -refundable ) : As shown in the table . 


(3 ) Last date and time of submission of Tender : 30th January 2014 at 15-00 hrs. 

Tender documents , terms and conditions , detailed specifications , etc. can download from the Websites 
www.mahapolice.gov.in and www.mahpolwireless. gov.in . 


S. M. KHANDE , 
For Additional Director General of Police 
and Director of Police Wireless , Maharashtra State , Pune. 


ATT HA ( grauit )—837 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


SECOND EXTENSION 


The Deputy Commissioner of Police ( Traffic ), Pune has extended second time Two Envelopes System ? 
( Two Bid System ) i.e. Technical Bid and Commercial Bid , sealed tender for the following items : 


Sr. No. 


Schedule 


Qty . 


Tender 
Form Fees 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


Rs. 


30 


750 


1. Digital Video Camera 

Last date of submission of Tender : 24th January 2014 up to 16-00 hrs . 
Date of opening of Tender 

: 27th January 2014 at 10-30 hrs. 
Tender shall remain valid till : 120 days from the date of 

Opening of tender. 


2. Reflective Metal Road Stud 

1200 

1,000 
Last date of submission of Tender : 24th January 2014 up to 16-00 hrs . 
Date of opening of Tender 

: 27th January 2014 at 12-00 hrs. 
Tender shall remain valid till : 120 days from the date of 

Opening of tender . 
The Tender forms containing descriptions will be available on Cash Payment as shown above (Non 
Refundable ) from the office of PI (Admn .), Traffic Branch , Pune 411 001 during the working days (between 
11-00 a.m. to 4-00 p.m.). 


VISHWAS PANDHARE , 
Deputy Commissioner of Police , 
Traffic Branch , Pune City , Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


२ ९ 


पहिली मुदतवाढ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचेनावे व करिता अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , येरवडा, पुणे ४११ ००६ हे सन २०१३-२०१४ या वर्षाकरिता कारागृह 
उद्योगासाठी लागणाऱ्या खालील बाबींकरिता मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत : 


Sr. 
No. 


Name of the Descriptions of goods with 

details of specifications 


Number 
or unit or 
quantity 

( 3 ) 


Price of 
Tender 
form 
( 4 ) 


Indenting 

Prisons 
(Consignee ) 

( 5 ) 


Date of 
submission 
of Tender 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Rs. 


1 


2/60 G. C. Yarn 


1,000 


2 2 / 20s Peroxide Bleached Cotton Yarn 


500 


3 


10s Peroxide Bleached Cotton Yarn 


500 


3000 Kgs . 

(in cones ) 
600 Kgs . 
( in cones) 
500 Kgs. 
(in cones ) 
500 Kgs 
(in cones ) 
300 Kgs 
(in cones ) 


Yeravada 
Central 
Prison 


3rd February 

2014 
11-00a.m. 


4 2 /60s Vat Zed Green Cotton Yarn 


500 


5 2 /60s Vat Light Orange Cotton Yarn 


500 


निविदा फॉर्म व अटी कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी ९-०० ते दुपारी १-०० व सायंकाळी ४-०० ते ५-०० ) दिनांक ११ जानेवारी २०१४ ते 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजेपर्यंत उपलब्ध राहतील. निविदेतील मालाचे परिमाण कमी / जास्त करण्याचे तसेच निविदा 
प्रक्रिया रद्द करण्याबाबतचे सर्व हक्क खरेदी अधिकारी यांचेकडे राहतील . अधीक्षक , येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा, पुणे-६ हे अपिलीय 
अधिकारी असतील. 


अधीक्षक , 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा, पुणे . 


३० 
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FIRST EXTENSION 


For and on behalf of Governor of Maharashtra Superintendent, Yeravada Central Prison , Pune 411 006 
invites sealed tenders for prison industries for the financial year 2013-14 from reputed manufactures or through 
their authorized dealers for supply of following items : 
Sr. Name of the Descriptions of goods with Number Price of Indenting 

Date of 
No. details of specifications or unit or Tender Prisons 

submission 
quantity 

form 

(Consignee) of Tender 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) (5 ) 

(6 ) 


Rs. 


1 


2/60 G. C. Yarn 


1,000 


2 2 /20s Peroxide Bleached Cotton Yarn 


500 


Yeravada 


3 


10s Peroxide Bleached Cotton Yarn 


500 


3000 Kgs . 

( in cones ) 
600 Kgs. 

(in cones) 
500 Kgs . 
( in cones ) 
500 Kgs 
( in cones ) 
300 Kgs 
( in cones) 


Central 
Prison 


3rd February 

2014 
11-00 a.m. 


4 


2 /60s Vat Zed Green Cotton Yarn 


500 


5 


2 /60s Vat Light Orange Cotton Yarn 


500 


Tender form and conditions available in office time (9-00 a.m. to 1 p.m. and 4-00 p.m. to 5-00 p.m.) 11th 
January 2014 to 3rd February 2014 up to 11-00 p.m. Purchase officer of Superintendent, Yeravada Central 
Prison , Pune 411 006 office have a rights to increase or decrease the tender quantity and cancelling the tender 
procedure Superintendent, Yeravada Central Prison , Pune 411 006 will be the Appellate Authority . 


Superintendent, 


Yeravada Central Prison , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


३१ 


प्रथम मुदतवाढ 


. 


केंद्र शासन , जिल्हा वार्षिक योजना तसेच राज्य योजनेअंतर्गत मंजूर केलेल्या निधीतून संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांच्या 
अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय/ दंत महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालये, यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री 
खरेदीसाठी उत्पादक / अधिकृत एजंट यांच्याकडून विहित नमुन्यात ई-निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवित आहेत . ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
भाग दोन ( पुरवणी ) मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 
( १) निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१४ , 

सकाळी ११-०० ते संध्याकाळी ५-०० . 
( २ ) निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१४ . 
( ३ ) निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ , संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( ४ ) निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( ५ ) तांत्रिक निविदा क्रमांक १ उघडण्याचा दिनांक . . दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता. 
यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


अनामत 


रक्कम 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१ सेट 
१ सेट 


०४ 


१ इक्यू.सी-०६ (१३-१४ ) लॅप्रोस्कोप सर्जरी सेट 

६३,००० 
२ इक्यू.सी -१०५ (१३-१४ ) ऑपरेटिव्ह हिस्ट्रोस्कोपी 

५४,००० 
३ इक्यू.सी-१२७ ( १३-१४ ) नॉन इनव्हॅजीव्ह व्हेन्टीलेटर 

८७,५०० 
४ इक्यू.सी -१४२ (१३-१४ ) ब्लड गॅस अॅनालायझर 

०३ 

९९, ५०० 
५ इक्यू.सी-१४७ (१३-१४ ) अॅनेस्थशिया वर्क स्टेशन / बॉईल्स मशीन विथ व्हेन्टीलेटर विथ मल्टीपॅरामॉनिटर 

१२ ६,८३,००० 
६ इक्यू.सी-१८ ९ (१३-१४ ) राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील संलग्नित रुग्णालयांना सी . टी . स्कॅन , 

एम.आर.आय. व मेमोग्राफी तपासणी सुविधा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध 
करून देण्याबाबतच्या प्रस्तावानुसार सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी खाजगी सल्लागाराची 

नेमणूक . 
२ . उपरोक्त निविदा सूचनेतील अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmer.maharashtra.etenders.in , 
http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा. 

३ . सहभागी होणाऱ्या निविदाकारांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०३८ प्रति निविदा भरावे लागतील. तर ना -परतावा निविदा 
शुल्क रुपये २,००० ( प्रति निविदा फॉर्म ) इतकी रोख रक्कम दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी संचालनालय , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, शासकीय दंत महाविद्यालय इमारत , ४ था मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय कंपाऊंड, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ , 
मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी भरणा करावी . 

निविदेचे वेळापत्रक http://dmer.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर पहावे . 
५ . संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि 
कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत. 

संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in 


४ . 


Email : mbranchdmer@gmail.com 


संपर्क क्रमांक : 91-022-22620361-65 ( Ext. 338/339/340 ). 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , मुंबई . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


Under CentralGovernment Fund , DPDC and Plan Fund, Directorate of Medical Education and Research , 
Mumbai, hereby invites the e -tender in two part systems from themanufacturers/ authorized dealers and suppliers 
to supply instruments/equipments for the GovernmentMedical/Dental College and Hospitals . This notice is also 
notified in Maharashtra Government Gazette, Part- II (Supplement) : 
( 1 ) Period of sale of tender form 

: 16th January 2014 to 30th January 2014 , 

from 11-00 a.m. to 5-00 p.m. 
( 2 ) Period of bid preparation 

: 16th January 2014 to 30th January 2014 . 
( 3 ) Closing of bid 

: 30th January 2014 upto 5-00 p.m. 
(4 ) Date and time for submission 

: 30th January 2014 to 31st January 2014 
of tender . 

upto 5-00 p.m. 
(5 ) Bid opening (Envelope No. 1 ) 

: 1st February 2014 at 11-00 a.m. 
Details of Equipments : 


e - Code 


Name of the Equipments 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Quantity 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


1 


2 


3 


EQ - C - 06 ( 13-14 ) 
EQ - C - 105 (13-14 ) 
EQ - C - 127 ( 13-14 ) 
EQ - C - 142 ( 13-14 ) 
EQ - C - 147 ( 13-14 ) 


63,000 
54,000 
87,500 

99,500 
6,83,000 


4 


5 


Laparoscope Surgery Set 

1 Set 
Operative Hysteroscopy 

1 Set 
Non Invasive Ventilator 

04 
Blood Gas Analyzer 

03 
Anesthesia work Station /Boyles Machine with ventilator 

12 
Multiparamonitor. 
Appointment of consultant ( Transaction Advisor) for carrying 

out the Bid process Management for Selection of Private 
Partner for " Development, Operation and Maintenance of 
C.T., MRI and Mammography in selected Government Medical 
Colleges of Maharashtra State on Public Private Partnership 
( PPP ) basis ” . 


6 


EQ - C - 189 ( 13-14 ) 


2 . For detail information , the bidders interested 

may 

visit the websites 
http://dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.govt.in . 

3. The interested bidders will have to pay service provider fee for online submission of bid @ Rs. 1,038 
per tender. The non - refundable tender fee per tender @ Rs. 2,000 will be paid in cash to be submitted in the 
Office of the Directorate of Medical Education and Research , 4th Floor , Government Dental College Building , 
St. George s Hospital Compound, Mumbai 400 001 on or before the 30th January 2014 upto 5-00 p.m. during 
office hours on working days. 

4. Time schedule is available on the website http://dmer.maharashtra.etenders.in and 
http://maharashtra.gov.in . 

5. The Directorate of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase or decrease 
the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason thereto . 

For e -tendering help / information , please contact 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email :mbranchdmer@gmail.com 


: 


Contact No.: 91-022-22620361-65 (Ext. 338/339 / 340 ) . 


Director , 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


३३ 


द्वितीय मुदतवाढ 


संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांकरिता यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी 
दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१३ ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१३ व दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३ या कालावधीत निविदा मागविण्यात 

आल्या होत्या . सदर निविदा सूचनेला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे दिनांक २६ डिसेंबर २०१३ ते दिनांक ९ जानेवारी २०१४ या कालावधीकरिता प्रथम 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. प्रथम मुदतवाढीमध्येसुद्धा निविदेला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे द्वितीय मुदतवाढ देण्यात येत आहे. दिनांक १६ जानेवारी 
२०१४ ते ३० जानेवारी २०१४ या कालावधीकरिता दोन लिफाफा पद्धतीत खालील यंत्रसामग्रीसाठी निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


विनिर्दिष्टे क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


निविदा फॉर्म 
किंमत 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१ 


५८ (१३-१४) 


मल्टीपॅरा मॉनिटर 


१,००० 


९ १ ( १३-१४ ) 


डिफिब्रिलेटर 


२ 


७५० 


९ ३ ( १३-१४) 


पल्स ऑक्सीमीटर विथ एन.आय.बी.पी. 


५ 


१,००० 


४ 


१०१ ( १३-१४ ) 


नॉन इनव्हॅजीव्ह व्हेन्टीलेटर 


१ 


१,००० 


निविदेच्या अटी व शर्ती आणि यंत्रांची विनिर्दिष्टे निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील. कोऱ्या निविदा संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण 
व संशोधन , ४ था मजला, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई ४०० ००१ येथे दिनांक १६ जानेवारी 
२०१४ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते १-०० आणि दुपारी 
२-०० ते ४-०० दरम्यान रोख रक्कम ( ना - परतावा ) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर मिळतील . कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत . तसेच 
प्रसिद्ध केलेल्या यंत्रसामग्रीच्या नगांची संख्या कमी- अधिक करण्याचा अथवा निविदा पूर्णपणे रद्द करण्याचा अथवा काही यंत्रसामग्री 
स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा हक्क राखून ठेवण्यात आलेला आहे. 

वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा 
संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्याकडे द्वितीय मुदतवाढीकरिता मागविण्यात आलेल्या निविदा दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ 
रोजी दुपारी 

१-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील आणि निविदाकारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता उघडण्यात येईल . 

पोस्टाने/ कुरियरने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. 
निविदा सूचना “ www.maharashtra.gov.in ” या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , 

मुंबई. 


भाग दोन ( पुरवणी) -५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


SECOND EXTENSION 


Sealed tenders by two envelopes system were invited from the manufacturers /authorized dealers and 
suppliers for supply of following equipments for the Government Medical Colleges and Hospitals for the 
period from 19th September 2013 to 9th October 2013 and 10th October 2013 to 30th October 2013. Tender 
Notice and First Extension from dated 26th December 2013 to 9th January 2014. Due to poor response 
for the said tender notice , the period of tender notice is hereby extended by 15 days from 16th January 
2014 to 30th January 2014. Tender notice given below is same period Second Extension : 


Name of the Equipment 


Quantity 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Spec. 
No. 
( 2 ) 


Tender 
Form Price 

(5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


1 


4 . 


58( 13-14 ) 
91 ( 13-14 ) 


1,000 

750 


2 


2 


Multipara Monitor 
Defibrillator (Paediatric ) 
NIBP with pulse Oximeter 
Non Invasive Ventilator 


3 


93 ( 13-14 ) 


5 


1,000 
1,000 


4 


101 ( 13-14 ) 


1 


The blank tender form alongwith terms and conditions and detail specifications of the above equipments 
will be available from dated 16th January 2014 to 30th January 2014 from the Directorate of Medical 
Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Building , St. George s Hospital Compound, 
Mumbai 400 001 on any working day between11-00 a.m. to 1-00 p.m.and 2-00 p.m. to 4-00 p.m.on payment 
of price tender form in cash ( non -refundable ) in person . The blank tender form will not be sent by post. 

The tender in sealed cover duly superscribed with tender No. and item as mentioned in the terms 
and conditions should be submitted to the Directorate of Medical Education and Research , Mumbai on 
or before 31st January 2014 upto 1-00 p.m. sharp . 

The undersigned reserves the rights to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tendered item , to accept any tender in full or in part , to reject any or all tenders without assigning 
any reason whatsoever . 

The Envelope No. 1 will be opened at 3-00 p.m. in the presence of tenderer or their authorized 
representatives who may remain present on 31st January 2014 . 

The Tender form duly filled in by the tenderer will not be accepted by post/courier. 
Tender Notice is also displayed on the website of “ www.maharashtra.gov.in ”. 


Director, 
Directorate of Medical Education 

and Research , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६ -माघ २, शके १९ ३५ 


३५ 


प्रथम मुदतवाढ 


संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांकरिता यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०१३ ते दिनांक २८ ऑगस्ट २०१३ आणि दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३ या कालावधीत निविदा मागविण्यात 
आल्या होत्या. सदर निविदेला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे दिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१४ या कालावधीकरिता खालील 
यंत्रसामग्रीसाठी प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 


अ . क्र . 


विनिर्दिष्टे क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


निविदा फॉर्म 
किंमत 


( २ ) 


( ३ ) 


( रुपये) 


७ ( १२-१३ ) 


रोटरी मायक्रोटोम 


७५० 


२ 


९ ६ (१३-१४) 


पोर्टेबल व्हिडीओ लॅरिन्गोस्कोप युनिट 


१,००० 


~ 


निविदेच्या अटी व शर्ती आणि यंत्रांची विनिर्दिष्टे निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण 
व संशोधन, ४ था मजला, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , सेंट जॉर्जेस रुग्णालय कंपाऊंड, मुंबई ४०० ००१ येथे 
दिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते १-०० 
आणि दुपारी २-०० ते ४-०० दरम्यान रोख रक्कम ( ना परतावा ) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर मिळतील. कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार 
नाहीत . 

वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा 
संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्याकडे दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील 
आणि निविदाकारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १, दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता उघडण्यात 
येईल. 

पोस्टाने / कुरियरने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. 
निविदा सूचना “ www.maharashtra.gov.in ” या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , 

मुंबई. 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६ - माघ २, शके १ ९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


Sealed tenders by two envelope systems were invited from the manufacturers /authorized dealers and 
suppliers for supply of following equipments for the Government Medical Colleges and Hospitals for the 
period from 8th August 2013 to 28th August 2013 and 10th October 2013 to 30th October 2013. Due 
to poor response for the said tender the period is hereby extended by 15 days from 16th January 2014 
to 30th January 2014 : 


Name of the Equipment 


Quantity 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Spec . 
No. 
( 2 ) 


Tender 
Form Price 


( 3 ) 


( 4 ) 


(Rs.) 


1 


7 ( 13-14 ) 


750 


Rotary Microtome 
Portable Video Laryngoscope Unit 


1 

1 


2 


96 ( 13-14 ) 


1,000 


The blank tender form alongwith terms and conditions and detail specification of the above equipment 
will be available from dated 16th January 2014 to 30th January 2014 from the Directorate of Medical 
Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Building , St. George s Hospital Compound , 
Mumbai 400 001 on any working day between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m. on 
payment in cash ( non -refundable ) for tender form . The blank tender form can be collected in person . 
It will not be sent by post . 

The filled tender should be submitted in person in sealed cover duly superscribed with tender No. 
Serial No. and Spec. No. as mentioned in the terms and conditions to the Directorate of Medical Education 
and Research , Mumbai on or before 31st January 2014 upto 1-00 p.m. sharp . Filled tender forms sent 
by post will not be accepted . 

The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tendered item , to accept any tender in full or in part , to reject any or all tenders without assigning 
any reason whatsoever . 

The Envelope No. 1 will be opened at 3-00 p . m . in the presence of tenderers or their authorized 
representatives who may remain present on 31st January 2014 . 

The Tender form duly filled in by the tenderer will not be accepted by post/ courier. 
Tender Notice is also displayed on the website of “ www.maharashtra.gov.in ”. 


Director, 
Medical Education and Research , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


३७ 


द्वितीय मुदतवाढ 


जिल्हा वार्षिक योजना व एमएमआरडीए अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या निधीतून संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या राज्यातील शासकीय दंत / वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी उत्पादक / 
अधिकृत एजंट यांच्याकडून विहित नमुन्यात ई- निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवीत आहेत. ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन ( पुरवणी ) 
मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 
( १ ) निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१४ 

सकाळी ११-०० ते संध्याकाळी ५-०० 
( २) निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१४ . 
( ३ ) निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ , संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( ४ ) निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( ५ ) तांत्रिक निविदा क्रमांक १ उघडण्याचा दिनांक . दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता. 
यंत्रसामग्रीचा तपशील 


. 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


अनामत 


रक्कम 
( ५ ) 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१२ 


१ इक्यू.सी-३६ (१३-१४) 
२ इक्यू.सी -८२ ( १३-१४ ) 
३ इक्यू.सी -१०९ (१३-१४ ) 
४ इक्यू.सी -१६७ (१३-१४) 
५ इक्यू.सी -१८६ (१३-१४) 


१ 


डेन्टल चेअर विथ कॉम्प्रेसर अॅण्ड इन्ट्राओरल कॅमेरा अॅण्ड मॉनिटर 
सी - आर्म इमेज इन्टेन्सीफायर / सी - आर्म मशीन 
लॅप्रोस्कोप ( गायनॅक ) 
अॅम्ब्युलन्स 
यंत्रसामग्री / साहित्य इ. यादी संकेतस्थळावर व निविदा अर्जासोबत उपलब्ध आहे 
( जीवरसायनशास्त्र विभाग ). 


४५,००० 
२,८७,५०० 

३६,००० 

४८,००० 
१०,६३,००० 


२ . उपरोक्त निविदा सूचनेतील अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmer.maharashtra.etenders.in , 
http:/maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा . 

३ . सहभागी होणाऱ्या निविदाकारांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०३८ प्रति निविदा भरावे लागतील . तर ना परतावा 
निविदा शुल्क रुपये २,००० (प्रति निविदा फॉर्म ) इतकी रोख रक्कम दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी 
संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, शासकीय दंत महाविद्यालय इमारत , ४ था मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय कंपाऊंड, छत्रपती शिवाजी 
टर्मिनसजवळ , मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी भरणा करावे लागतील . 

अटी व शर्तीसंबंधी अधिक माहिती http://dmer.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांना निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि 
कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत . 

संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email :mbranchdmer@gmail.com 
संपर्क क्रमांक : 91-022-2620361-65 ( Extn. 338/339/340 ). 


४ . 


५ . 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६ - माघ २, शके १ ९ ३५ 


SECOND EXTENSION 


Under DPDC and MMRDA Directorate ofMedical Education and Research , Mumbai, hereby invites the 
e -tender in two part systems from themanufacturers/ authorized dealers and suppliers to supply instruments/ 
equipments for theGovernment Dental/Medical College and Hospitals. This notice is also notified in Maharashtra 
Government Gazette, Part- II (Supplement) . 
( 1 ) Period of sale of tender form 

: 16th January 2014 to 30th January 2014 , 

at 11-00 a.m. to 5-00 p.m. 
( 2 ) Period of bid preparation 

: 16th January 2014 to 30th January 2014 . 
( 3 ) Closing of bid 

: 30th January 2014 upto 5-00 p.m. 
(4 ) Date and time for submission 

: 30th January 2014 to 31st January 2014 
of tender . 

upto 5-00 p.m. 
(5 ) Bid opening (Envelope No. 1 ) 

: 1st February 2014 at 11-00 a.m. 
Details of Equipments : 


Sr. 
No. 


E - Code 


Name of the Equipments 


Quantity 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs . 


1 EQ - C - 36 ( 13-14 ) 


12 


45,000 


2 


7 


3 


Dental Chair with compressor and intraoral Camera and .. 
monitor. 
C - arm Image Intensifier /C - arm machine 
Laparoscope (Gaynac ) 
Ambulance 
List of Machineries and Equipments required for setting 
of Biochemistry Department are available on website 


EQ -C -82 ( 13-14 ) 
EQ - C - 109 ( 13-14 ) 
EQ - C - 167 ( 13-14 ) 
EQ - C - 186 ( 13-14 ) 


1 


2,87,500 

36,000 

48,000 
10,63,000 


1 


4 
5 


2. For detail information , the bidders interested may visit the websites http :// 
dmer.maharashtra.etenders.in , http: /maharashtra.govt.in . 

3. The interested bidders will have to pay service provider fee for online submission of bid @ Rs. 1,038 
per tender. The non -refundable tender fee per tender @ Rs. 2,000 will be paid in cash to be submitted in the 
office of Directorate of Medical Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Building , 
St. George s Hospital Compound , Mumbai 400 001 on or before the 30th January 2014 upto 5-00 p.m.during 
office hours on working days. 

4. The details regarding schedule and terms/conditions available http : // 
dmer.maharashtra.etenders.in and http : /maharashtra.gov.in . 

5. The Director of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase or decrease 
the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason thereto . 

For e -tendering help / information , please contact 
Websit : http : /dmer.maharashtra.etenders.in 


are 


on 


Email : mbranchdmer@gmail.com 


Contact No.: 91-022-2620361-65 ( Extn . 338/339 / 340 ) . 


Director , 
Medical Education and Research , 

Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


३ ९ 


प्रथम मुदतवाढ 


संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील संलग्नित रुग्णालयांना प्रयोगशाळा तपासणी सुविधा 
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या प्रस्तावानुसार सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी खाजगी सल्लागाराच्या नेमणुकीकरिता विहित नमुन्यात 
ई-निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागविण्यात येत आहेत . ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन (पुरवणी) मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 
त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 
१. निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१४ 
२. निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१४ 
३. निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ , संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत 
४. निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
तांत्रिक निविदा क्र . १ उघडण्याचा दिनांक दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ , सकाळी ११-०० वाजता. 
कामाचा तपशील 


. 


कामाचे नाव 


अ . क्र . 
( १ ) 


इ कोड क्र . 

( २ ) 


( ३ ) 


१ 


राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील संलग्नित रुग्णालयांना प्रयोगशाळा 
तपासणी सुविधा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या 
प्रस्तावानुसार सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी खाजगी सल्लागाराची नेमणूक . 


२ . उपरोक्त ई-निविदा सूचनेतील अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmer.maharashtra.etenders.in 
आणि http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा . 

३. सहभागी होणाऱ्या निविदाकारांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०३८ प्रतिनिविदा भरावे लागतील. तर ना -परतावा निविदा 
शुल्क रुपये २,००० ( प्रतिनिविदा फॉर्म ) इतकी रोख रक्कम दिनांक ८ जानेवारी २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी संचालनालय , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, शासकीय दंत महाविद्यालय इमारत , ४ था मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय कंपाऊंड, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ , 
मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी भरणा करावे लागतील . 

निविदेचे वेळापत्रक , अटी व शर्तीसंबंधी अधिक माहिती http://dmer.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
५ . संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि कोणतेही कारण 
न देता निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे 

राखून 

ठेवले आहेत . 
६. निविदेत भाग घेण्यासाठी निविदाकारांनी क्लास III डिजीटल सिग्नेचर आणि वर नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर स्वतः नाव नोंदणी करून घ्यावी. 


४ . 


संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
E - mail : gbranchdmer@gmail.com 
संपर्क क्रमांक : 91-022-22620361-65 ( Ext. 338/339/340 ). 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६ - माघ २, शके १९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


Directorate of Medical Education and Research ,Mumbai, hereby invites the e - tender in two bid systems 
for Appointment of Consultant ( Transaction Advisor) for carrying out the Bid process Management for 
Selection of Private Partner for “ Development, Operation and Maintenance of Clinical Laboratory Services 
in selected Government Medical Colleges of Maharashtra State on Public Private Partnership (PPP ) basis ”. 
This notice is also notified in Maharashtra Government Gazette , Part - II (Supplement) : 
( 1 ) Period of sale of tender form 

16th January 2014 to 30th January 2014 
( 2 ) Period of bid preparation 

16th January 2014 to 30th January 2014 
( 3) Closing of Bid 

30th January 2014 upto 5-00 p.m. 
( 4 ) Date and time for submission of tender . 30th January 2014 to 31st January 2014 upto 


5-00 p.m. 


(5 ) Bid opening (Envelope No. 1 ) 


1st February 2014 at 11-00 a.m. 


Details of Tender 


Serial No. 

( 1 ) 


e - code 

( 2 ) 


Name of the work 

( 3 ) 


1 

Appointment of Consultant ( Transaction Advisor ) for 
carrying out the Bid process Management for 
Selection of Private Partner for " Development, 
Operation and Maintenance of Laboratory Services 
in selected Government Medical Colleges of 
Maharashtra State on Public Private Partnership 

( PPP ) basis ” . 
2. For detail information , the interested Bidders may visit the website http : //dmer.maharashtra . 
etenders.in and http : //Maharashtra.govt. in 

3. The interested bidders will have to pay service provider fee for online submission of bid @ Rs.1,038 
per tender. The non - refundable tender fee per tender @ Rs. 2,000 will be paid in cash to be submitted in the 
office of the Directorate of Medical Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Bldg ., 
St. George s Hospital Compound , Mumbai 400 001 on or before 8th January 2014 upto 5-00 p.m. during office 
hours on working days . 

The details regarding schedule , terms and conditions are available on the website 
http://dmer.maharashtra.etenders.in and http://maharashtra.gov.in 

5. The Director of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase or to 
decrease the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason 
thereto . 


6. The tenderer has to obtain Class III digital signature and needs to be registered themselves on the 
above mentioned website . 


For e -tendering help /information , please contact. — 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : gbranchdmer@gmail.com 
Contact No.: 91-022-22620361-65 ( Ext. 338 / 339 / 340 ) 


Director, 
Medical Education and Research , 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


४१ 


उप संचालक , आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ , कोल्हापूर 


निविदा सूचना 


. 


महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने उप संचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ , कोल्हापूर हे खालील बाबींची खरेदी करण्यासाठी उत्पादक , 

वितरक , पुरवठादार 
यांच्याकडून विहित नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने निविदा मागवीत आहेत . सदरील जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन ( पुरवणी ) आणि 
संचालक , आरोग्य सेवा संचालनालय , मुंबई यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 
निविदा निविदा विक्रीचा निविदा तयारीसाठी 

निविदा सादर 

निविदा उघडण्याचा 
क्रमांक 

कालावधी 

कालावधी करण्याचा कालावधी 

दिनांक 
( १) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


बाब 


रुग्णालयात खालील उद्देशाकरिता लागणारी छोटी हत्यारे 


१ 


दिनांक १३ जानेवारी 


२०१४ ते 


दिनांक १३ जानेवारी 

२०१४ ते 
दिनांक ३ फेब्रुवारी 

२०१४ . 


दिनांक ४ फेब्रुवारी 

२०१४ 
( दुपारी १६-०० 

वाजता . ) 


२ 


General Surgery and 
Anesthesia Instruments . 
Obstructive and 
Gynecology Instruments 
and Equipments . 
General and Dental 
Instruments and 
Equipments. 


दिनांक १४ जानेवारी 

२०१४ ते 
दिनांक ३ फेब्रुवारी 

२०१४ 
( दुपारी १५-०० 
वाजेपर्यंत .) 


दिनांक ३ फेब्रुवारी 

२०१४ 
( दुपारी १५-०० 
वाजेपर्यंत .) 


३ 


३ 


२ . 


३ . 


अधिक माहितीसाठी इच्छुक निविदाधारकांनी http://maha-arogya.gov.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधावा . 

निविदा शुल्क ( प्रतिनिविदा ) रुपये ५०० चा राष्ट्रीयीकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट ना - परतावा स्वरूपातील “ Chief Administrative 
Officer, Office of Deputy Director, Health Services, Kolhapur " यांच्या नावे व कोल्हापूर येथे देय असलेला. 

निविदा विक्रीच्या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी निविदा फॉर्म उप संचालक , आरोग्य सेवा , कोल्हापूर मंडळ , कोल्हापूर 
या कार्यालयात मिळतील. 

उप संचालक , आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ , कोल्हापूर यांनी निविदेतील छोटी हत्यारे व उपकरणे यांची संख्या कमी/ अधिक करण्याचे 
आणि कोणतेही कारण न देता एखादी किंवा सर्व निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवलेले आहेत . 

निविदेबाबतच्या माहितीसाठी कृपया खालील ठिकाणी संपर्क साधावा : 
• वेबसाईट : http://maha-arogya.gov.in 

दूरध्वनी क्रमांक : ०२३१-२६६७५६५ , २६५ ९९ ०१, २६०४१०० 
• ई-मेल आय.डी : ddhshop@yahoo.co.in and ddstorekop@gmail.com 


५ . 


उप संचालक , 
आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ , कोल्हापूर . 


भाग दोन ( पुरवणी) -६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


DEPUTY DIRECTOR OF HEALTH SERVICES , KOLHAPUR CIRCLE , KOLHAPUR 


Tender Notice 


On behalf of Government of Maharashtra , Deputy Director, Health Services , Kolhapur, invites tenders 
in two envelope systems from the Manufacturers, Distributors, Suppliers for the purchase of following items. 
This advertise is also being published in Maharashtra GovernmentGazette, Part-II (Supplement) and website 
of Director of Health Service , Mumbai : 


Bid Opening 


(6 ) 


1 


Tender Name of Items Period for 

Period for 

Period for 
No. 

Sale of Bid 

Bid Preparation Bid Submission 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

(4 ) 

(5 ) 
Small Instruments used in Hospital for following purpose 
General Surgery and 13th January 

13th January 14th January 
Anesthesia Instruments . 

2014 2014 

2014 
2 Obstructive and 

to to 

to 
Gynecology Instruments 3rd February 3rd February 3rd February 
and Equipments . 

2014 2014 . 

2014 
3 General and Dental (upto 

( upto 
Instruments and 15-00 hrs .) 

15-00 hrs .) 
Equipments . 


4th February 

2014 

(upto 
16-00 hrs . ) 


2. For detailed information , interested bidder may visit the website http://maha-arogya.gov.in 

3. Tender form fee per tender Rs. 500 in the form of Demand Draft obtained from Nationalized Bank , 
drawn in favour of “ Chief Administrative Officer, Office of Deputy Director, Health Services, Kolhapur 
payable at Kolhapur . It is non -refundable . 

4. Tender form is available in the office of Deputy Director, Kolhapur Circle , Kolhapur during the sale 
period at office hours on working day only . 

5. The Deputy Director, Health Services, Kolhapur reserves the right to increase or decrease the 
quantity of Instruments and Equipments to be purchased and also reserves the right to cancel one or all the 
tenders without giving any reason . 

For Tendering information , please contact 
• Website : http://maha-arogya.gov.in 
• Contact No. : 0231-2667565 , 2659901, 2604100 . 
• E -mail I.D. : ddhskop@yahoo.co.in and ddstorekop@gmail.com 


06. 543 / HİSR / filagt/ P033-88 / 873 , 
दिनांक १० जानेवारी २०१४ . 


Deputy Director of Health Services, 

Kolhapur Circle, Kolhapur . 


४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , नाशिक विभाग , नाशिक 


ई- निविदा सूचना 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या नावाने व वतीने प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक विभाग, नाशिक , हे “ जसे आहे तसे जिथे आहे 
तिथे ” या तत्त्वावर नाशिक विभागातील शासकीय दुग्धशाळा, नाशिक , धुळे व त्या अंतर्गत शितकरण केंद्रावरील निकामी दुग्धशाळा सयंत्रे विक्रीसाठी ई 
निविदा मागवीत आहेत . ई-निविदेबाबतच्या सविस्तर तपशील http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निविदेसंदर्भातील 
ठळक तपशील खालीलप्रमाणे : 

(१ ) कोऱ्या निविदेचीकिंमत रुपये १,०५० . 
( २) बयाणा रक्कम रुपये २५,००० . 
( ३ ) ऑनलाईन ई- निविदा भरण्याचा कालावधी : दिनांक २४ जानेवारी २०१४ ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४, वेळ १८-०० वाजेपर्यंत . 
( ४ ) निविदेचे तांत्रिक लिफाफे शक्य झाल्यास दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता उघडण्यात येतील . 
( ५ ) फोन नं . ०२५३-२५७३०२३ , फॅक्स नं . ०२५३-२५७८११६. 


क्र . प्रादुविअ / नाशिक / ई-१/५६९ /निरुपयोगी / 
सयंत्रे विक्री / ५ ९ / २०१४ , 
दिनांक ७ जानेवारी २०१४ . 


ओ. आर . जाधव, 
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , 

नाशिक विभाग , नाशिक . 
महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या नावाने व वतीने. 


भाग दोन ( पुरवणी) -६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६ -माघ २, शके १९ ३५ 


प्रथम मुदतवाढ 


मा . अधिष्ठाता, डॉ . शंकरराव चव्हाण शासकीय महाविद्यालय , नांदेड यांच्या अधिनस्त असलेल्या महाविद्यालयासाठी यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१३ ते दिनांक ६ जानेवारी २०१४ या कालावधीत अर्ज मागविण्यात आलेले होते . परंतु सदर कालावधीत यंत्रसामग्री निविदा अर्ज 
विक्रीस अल्पसा प्रतिसाद मिळाल्यामुळे पुनश्चः सदर यंत्रसामग्री खरेदीस्तव पहिली मुदतवाढ देण्यात येऊन दिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३० जानेवारी 
२०१४ या कालावधीत खालीलप्रमाणे यंत्रसामग्रीसाठी दोन लिफाफा पद्धतीने निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


यंत्राचे नाव 


नग 


अनु 
क्रमांक 


निविदा फॉर्म 
किंमत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


1 


Clinical Couches 


5 


500 


2 


SemiAuto Analizer 


1 


500 


3 


Electrolite Analizer Na, K , Cl 


1 


500 


4 


Elisa Reader 


1 


500 


5 


Elisa Washer 


500 


6 


1 


500 


7 


1 


500 


8 


Central Monitoring System 16 Channel 
Intelligent Tourniquet 
IVRA double Tornaqet with Auto . Inflater 
Energency Resuscitation Kit 
Fiber Optic Laryngoscope ( Rigid ) Std Set 


1 


250 


9 


1 


250 


10 


5 


250 


( १) निविदेच्या अटी व शर्ती आणि यंत्राची विनिर्दिष्टे निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील. कोऱ्या निविदा डॉ . शंकरराव चव्हाण शासकीय 
महाविद्यालय , नांदेड येथेदिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते 
सायंकाळी ५-०० वाजेच्या दरम्यान रोख रक्कम ( ना - परतावा ) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर मिळतील . कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत . 


( २) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा 
डॉ . शंकरराव चव्हाण शासकीय महाविद्यालय , नांदेड येथे दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील आणि 
निविदाकाराच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता उघडण्यात येईल. 


( ३ ) पोस्टाने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 


अधिष्ठाता, 
डॉ . शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , 

नांदेड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


४५ 


SECOND EXTENSION 


Tenders are invited by the undersigned for the supply of following equipments - 
Sr. Name of Instrument/ 

Quantity Earnest Money 
No. Equipment 

required Deposit (EMD ) 
( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 


Price of the 
tender form 

(5 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


1 No. 


8,990 


750 


RVG Unit , Dental X -ray machine with 
computer and printer . 
RVG Sensor 


2 


1 No. 


7,760 


750 


Full particulars are given in tender form which can be obtained from the office of the Dean , 
Government Dental College and Hospital, Nagpur w.e.f. 16th January 2014 to 30th January 2014 (both 
days inclusive ) between 11-00 a.m. and 4-00 p.m. on payment as mentioned above in cash . Tender form 
will not be sent by post . 


Last date of submission of form 30th January 2014 upto 4-00 p.m. 


The tender will be opened on 31st January 2014 at 11-00 a.m. tenderers or their representative 
firm who may desire to be present on the above date and time at Government Dental College and Hospital, 
Nagpur. 


Right to reject any or all tenders in full or part without assigning any reason in reserved by the 
undersigned . 


Dean , 
Government Dental College and Hospital, 

Nagpur. 


प्रथममुदतवाढ 


38 


१.सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदा मागवितआहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्रभागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा 


निविदाविक्रीव 


निविदासादर 


निविदाबंदचा 

दिनांक 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


क्रमांक 


विषय 


प्रकार 


करण्याचादिनांक 


तयारकरण्याचा 

कालावधी 


(२) 


(३) 


(४) 


(६) 


(७) 


(८) 


दिनांक१०जानेवारी 


१ 


एम-४ 


राज्यातीलनिवडकजिल्हा 


२०१४ते 


रुग्णालयांकरिताकॅन्सरकेअर 


प्रथम 


दिनांक२४जानेवारी 

२०१४ 
दुपारी 
१-०० वाजेपर्यंत 


दिनांक२४जानेवारी 

२०१४ दुपारी२-३० वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


सेटरच्याबळकटीकरणाकरिता सल्लागारनेमण्यासाठी 


२३जानेवारी२०१४ 
संध्या.५-३० 

वाजेपर्यंत. दिनांक१०जानेवारी 


दिनांक२३जानेवारी 


दिनांक२३जानेवारी 


दिनांक२७जानेवारी 


प्रथम 


२०१४ते 


ई-२०० 


CeilingOTLight 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


मुदतवाढ 


२०१४ दुपारी२-०१ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


२३जानेवारी२०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


२०१४ संध्या.५-०१ते दिनांक२७जानेवारी 


२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 
पासून 

संध्याकाळी ५-३०वाजेपर्यंत. 


२०१४ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत 


२.वरीलनिविदेसपुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. ३.इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठीकृपयाखालीनमूदकेल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा. 

संकेतस्थळ: http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 Email:support.gom@nextenders.com 
Website:http://maha-arogya.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा, 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


FIRSTEXTENSION 


1.JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchase offollowingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, 
Part-II(Supplement): 


Type 


ClosingofBid 


BidOpening 


Sr. No. (1) 


Tender No. (2) 


NameofInstruments andEquipments 

(3) 


PeriodofSaleand PreparationofBid 

(5) 


DateofBid Submission 

(7) 


(4) 


(6) 


(8) 


1 


M-4 


First 
Extension 


10thJanuary 

2014to 
23rdJanuary 

2014upto 17-30hrs. 


24thJanuary 

2014upto 13-00hrs. 


24thJanuary 

2014upto 14-30hrs. 


ConsultancyService 
forCancercarein selecteddistricthospitals ofMaharashtra 


2 


E-200 


CeilingOTLight 


First 
Extension 


10thJanuary 

2014to 
23rdJanuary 

2014upto 14-00hrs. 


23rdJanuary 

2014 14-01hrsto 17-00hrs. 


23rdJanuary 

2014 17-01to 
27thJanuary 

upto 14-00hrs. 


27thJanuary 
2014upto 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


2.Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. 3.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. 

Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact.— Website:http://phd.maharashtra.etenders.in ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14. Email:support.gom@nextenders.com. Website:http://maha-arogya.gov.in 


JointDirectorofHealthServices, 

(ProcurementCell),Mumbai. 


68 


प्रथममुदतवाढ 


20 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवित आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्रभागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदाविक्रीव 


निविदा क्रमांक 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदासादर 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


बाबीचेनाव 


प्रकार 


तयारकरण्याचा 


करण्याचादिनांक 


कालावधी 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(७) 


(८) 


दिनांक 


ई-२४२ 


PrintingofRBSK HealthCard. 


१३जानेवारी 

२०१४ते २७जानेवारी 


दिनांक २७जानेवारी 

२०१४, दुपारी २-०१ 

ते 


HandheldTerminal 
(forbarcodescanning). 


दिनांक ३फेब्रुवारी 

२०१४, 
दुपारी 
२-०१ 

पासून संध्याकाळी 

५-३० वाजेपर्यंत. 


प्रथम 


दिनांक २७जानेवारी 

२०१४, 
संध्या.५-०१ 

ते 
दिनांक ३फेब्रुवारी 

२०१४, दुपारी२-०० 


२ 


ई-२५७ 


2DScanner 


२०१४, दुपारी 

२-०० वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


(ConnectedwithPC). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६ -माघ २, शके १९ ३५ 


वाजेपर्यंत. 


२.वरीलनिविदेसपुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. ३.इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठी 

कृपयाखाली नमूद 

केल्याप्रमाणे 
संपर्कसाधावा 


संकेतस्थळ: 


http://phd.maharashtra.etenders.in 


संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14. 


: 


Email:support.gom@nextenders.com Website:http://maha-arogya.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा, 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


FIRSTEXTENSION 


ATT GH ( arquit) — , 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, 
Part-II(Supplement): 


NameofItem 


Type 


ClosingofBid 


BidOpening 


Sr.Tender 
No.No. (1)(2) 


PeriodofSaleand PreparationofBid 

(5) 


DateofBid Submission 

(7) 


(3) 


(4) 


(6) 


(8) 


1 


E-242 


PrintingofRBSKHealth Card. 


First 
Extension 


2 


E-257 


HandheldTerminal 
(forBarcodescanning). 2DScanner (ConnectedwithPC). 


13thJanuary 

2014to 
27thJanuary 

2014 

upto 14-00hrs. 


27thJanuary 

2014, 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


27thJanuary 

2014, 17-01hrs. 

to 
3rdFebruary 

2014upto 14-00hrs. 


3rdFebruary 

2014, 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


)2.Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. 3.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact. Website:http://phd.maharashtra.etenders.in ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14. Email:Support.gom@nextenders.com. Website:http://maha-arogya.gov.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


.. 


JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


४ ९ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६-माघ २, शके १ ९ ३५ 

महाव्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृहे, मुंबई 


ई- निविदा सूचना “ अ ” 


. 


. 


महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मुंबईतील मंत्रालय उपाहारगृह , चौरस आहारगृह आणि विधान भवन उपाहारगृह 
व नवी मुंबई येथील कोकण भवन उपाहारगृह या चारही आहार / उपाहारगृहांना सन २०१४-२०१५ या वित्तीय वर्षामध्ये खाली नमूद करण्यात आलेला किराणा 
जिन्नस व इतर अन्नधान्य, भाजीपाला, चहा पावडर , ब्रेड, तेल, तूप, साखर , वस्तू इत्यादी पुरवठा करण्यासाठी योग्य अनुज्ञप्तीधारक आणि विश्वासपात्र अशा 
ठेकेदारांकडून दोन लिफाफा ( तांत्रिक व वाणिज्य) पद्धतीने ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत 

वरील आहार / उपाहारगृहांकरिता सर्वसाधारण अन्नसामग्री (किराणा जिन्नस इत्यादी, गाईचे दूध, चहापत्ती, पाव, खाद्यतेल, तूप, साखर, साखरगोळ्या , 
निरनिराळ्या प्रकारचा भाजीपाला, मटण , चिकन , मासे, अंडी, काचसामान, स्टेनलेस स्टील , अॅल्युमिनियम वस्तू इत्यादी बाबींचा वर्षभर पुरवठा करणे. 

२ . ऑनलाईन ई-निविदाविषयक विहित प्रपत्रांच्या व निविदा नियमांच्या प्रती दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजी सकाळी १०-०० ते दिनांक ३ फेब्रुवारी 
२०१४ रोजी सायंकाळी ४-३० या कालावधीत https://mahatenders.gov.in या शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील . 


३ . 


सदर संकेतस्थळावरून ई- निविदा डाऊनलोड करून सादर करता येतील . 


४ . 


रुपये ५०० इतकी रक्कम निविदा प्रक्रिया शुल्क म्हणून आकारण्यात येईल. 


निविदा सूचना “ ब ” 


महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मुंबईतील मंत्रालय उपाहारगृह , चौरस आहारगृह आणि विधान भवन उपाहारगृह 
व नवी मुंबई येथील कोकण भवन उपाहारगृह या चारही आहार / उपाहारगृहांना सन २०१४-२०१५ या वित्तीय वर्षात गणवेष धुलाई , रिकामे डबे व गोणी, 
गॅस बर्नर देखभालीसाठी वर्षभर ठेका देण्याकरिता योग्य अनुज्ञप्तीधारक आणि विश्वासपात्र अशा ठेकेदारांकडून मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत 
आहेत : 

(१) वरील आहार / उपाहारगृहातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशाची धुलाई करून देणे. 
( २) उपाहारगृहातील तेल व तुपाचेरिकामे डबे, साखर , आटा, तांदूळ, रवा, बेसन इत्यादींच्या रिकाम्या गोण्या विकत घेण्यासाठी. 
( ३ ) आहार / उपाहारगृहातील गॅस बर्नरची देखभाल करण्यासाठी. 


२. विहित प्रपत्रांच्या व निविदा नियमांच्या प्रती दिनांक २१ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१४ या कालावधीत दुपारी ३-०० ते सायंकाळी 
४-३० या वेळात मंत्रालय उपाहारगृहे कार्यालय (विस्तार ), खोली क्रमांक एम -१० , पोट -माळा, मंत्रालय , मुंबई येथून विहित मूल्यास विकत मिळतील . 


३ . भरलेल्या निविदा दिनांक २१ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीत दुपारी ३-०० ते सायंकाळी ४-३० या वेळात 
मंत्रालयातील उपाहारगृहे कार्यालयात स्वीकारल्या जातील व दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी वरील पत्त्यावर उपस्थित समिती सदस्य व निविदाकारांच्या समोर 
दुपारी ३-३० वाजता उघडल्या जातील . 


टीप. - निविदेमधील कोणतीही बाब किंवा सर्व निविदा काही कारण न देता नाकारण्याचा अथवा निविदेतील नमूद केलेल्या अनुसूचीतील एखादी किंवा 
सर्व बाबी स्वीकारण्याचा अधिकार सक्षम अधिकारी यांनी राखून ठेवला आहे. 


महाव्यवस्थापक , 
मंत्रालय उपाहारगृहे, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४ / पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


५१ 


GENERAL MANAGER , MANTRALAYA CANTEENS, MUMBAI 


e - Tender Notice " A " 


e - Tenders are invited online to the licenceholder, reliable and reputed Contractors for supplying grocery 
items, other food articles as well as articles mentioned below , during the financial year 2014-2015 for Mantralaya 
Canteen , Square Meal Canteen , Vidhan Bhavan Canteen , Mumbai and Konkan Bhavan Canteen , Navi 
Mumbai : 

To supply General Provisions, Tea Powder, Bread , Edible Oils, Sugar, Various Vegetables, Mutton 
Chicken , Fish , Eggs , Food Grains, Cow and Buffelo Milk , Spices, Groceries, Stainless Steel and Aluminium 
Articles. 


: 


2. Copies of the e -tender documents and terms and conditions of contract are available on Government 
website https://mahatenders.gov.in during dated 21st January 2014 morning 10-00 a.m. to 3rd February 2014 
evening 4-30 p.m. 


3. The Tender may be downloaded and submitted online on the above website . 


4. Processing Fee Rs . 500 will be charged . 


Tender Notice “ B 


Sealed tenders are invited from the licenceholder , reliable and reputed Contractors for Washing , Purchase 
Empty Tins, and Gunny Bags and Gas Burner maintainance and servicing during the financial year 2014-2015 
for Mantralaya Canteen , Square Meal Canteen , Vidhan Bhavan Canteen ,Mumbai and Konkan Bhavan Canteen , 
Navi Mumbai : 

( 1) To launder uniforms of class IV employees of the abovesaid canteens. 

( 2 ) To purchase empty tins of oil , ghee, empty gunnybags of sugar, rice , rawa,maida, and basen and 
empty tea boxes etc. 

( 3 ) Gas Burner maintainance and servicing . 


2. Copies of the tender documents and terms and conditions of contract are available on cash payment 
of prescribed price form the office of the Mantralaya Canteen , Room No. M - 10 , Annexe , Mazzanine Floor , 
Mantralaya, Mumbai during 3-00 p.m. to 4-30 p.m. from 21st January 2014 to 30th January 2014 . 


3. The sealed tender forms duly filled in , will be accepted in the above office from dated 21st January 
2014 to dated 3rd February 2014 during 3-00 p.m.to 4-30 p.m. and the tenders will be opened at 3-30 p.m. in 
the presence of the tenderers on dated 7th February 2014 the office of Mantralaya Canteen . 

Note. — The concerned competent officer has reserved the right to reject any item in the tender or the 
entire tender, or to accept any single item or all items in the schedules mentioned in the tender without 
assigning any reasons. 


. fragt P028 / 9... 08 /8X / H3ch , 
दिनांक १० जानेवारी २०१४ . 


GeneralManager, 
Mantralaya Canteens, Mumbai. 


DIRECTOR,DIRECTORATEOFART,MAHARASHTRASTATE,MUMBAI 


५२ 


e-TenderNotice 


ForandonbehalfofGovernorofMaharashtra,sealedtendersareinvitedforthefollowingequipmentstobesuppliedtoGovernmentCollegesofArts inMaharashtraStateasperTwoBidsystem: 

Pleaserefertoinstructionstotenderers.Theseareavailablefromhttp://mahatenders.gov.infrom16thJanuary2014to5thFebruary2014upto 3-00p.m.Allnecessaryprocedurewillbedoneonline. 


TenderNo. 


NameofEquipment 


OpeningDate 


Sr. No. (1) 


Quantity 
(Approx.) 

(4) 


Lastdatefor submission 

(5) 


Priceof Tenderform 

(7) 


(2) 


(3) 


(6) 


Rs. 2,000 


1 


DOA/IV/2013-14/06 


AutodeskSmokeSoftware2013orLatest 


10user 


5thFebruary2014 

upto3-00p.m. 


7thFebruary2014 

at3-00p.m. 


2 


DOA/IV/2013-14/07 


CorelDrawGraphicSuitx6Software2013 orLatest 


10user 


2,000 


5thFebruary2014 

upto3-00p.m. 


7thFebruary2014 

at3-00p.m. 


3 


DOA/IV/2013-14/08 


10user 


2,000 


AdobeCS6.5MasterCollection2013or LatestVersion. 


5thFebruary2014 

upto3-00p.m. 


7thFebruary2014 

at3-00p.m. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन -पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १६-२२, २०१४/ पौष २६- माघ २, शके १९ ३५ 


4 


DOA/IV/2013-14/09 


2,000 


(a)Imac(AppleDesktop)21.5" (b)Imac(AppleDesktop)27" (c)AppleUSBSuperDrive. 


10Nos. 30Nos. 20Nos. 


5thFebruary2014 

upto3-00p.m. 


7thFebruary2014 

at3-00p.m. 


HİCHHIST/R083-88/ER/88, 
दिनांक१५जानेवारी२०१४. 


Director, DirectorateofArt,MaharashtraState, 

Mumbai. 
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DIRECTOR , DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCES LABORATORIES 

MAHARASHTRA STATE , MUMBAI. 


e - Tender Notice 


Sealed tenders in two envelopes system (two bid systems) are invited from the manufacturers and 
authorized agents/suppliers for supply of the following equipment s to this department : 


Tender No. 


Particular 


Sr. 
No. 
( 1) 


Quantity 
Approx . 

(4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


DFSL /MUM /EDXRF /33 /2013-14 


1 No. 


2 


DFSL /MUM /PBA / 34 / 2013-14 


1 No. 


3 


Energy Dispersive X -Ray 
Fluorescene (EDXRF ) 
Analyser + Accessories . 
Packaged Beverage 
Analyser + Accessories. 
Alcolyser Spirit Analyser 
Alcohol Analyser + Accessories 
Automated Capillary DNA 
Sequencer + Accessories. 
Bullet Puller System 


1 No. 


DFSL /MUM /SAS/ 38 / 2013-14 
DFSL /MUM /DMA / 35 /2013-14 
DFSL /MUM /DNA/ Seq 24C /36 / 2013-14 


4 


1 No. 


5 


1 No. 


6 


DFSL /MUM /BPS /37 / 2013-14 


6 Nos. 


1. The tender form along with detail Technical specification of the above tender itemsand other necessary 
terms and conditions will be available on website https://home.maharashtra.etenders.in from 10-00 a.m.18th 
January 2014 to 7th February 2014 upto 17-00 hrs . All necessary procedures will be done online . 

2. Payment should be made by demand draft in favour of " Director, Directorate of Forensic Sciences 
Laboratories ,Mumbai" and it should be submitted before 7th February 2014 upto 15-00 hrs . at the office of the 
Director , Forensic Sciences Laboratories, Vidyanagari, Hans Bhugra Marg , Santacruz, Mumbai. The 
tenders will not qualify and be accepted if both the DD s are not received in the prescribed time limit as 
mentioned . 

3. Tender fee DD and EMD DD should be scanned in a single file and upload on website https : // 
home.maharashtra.etenders.in 

4. The undersign reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase any 
tender in full or in part or to reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever . 

5. Technical Bid submitted in the prescribed time limit shall be opened online on 10th February 2014 at 
17-01 hrs. onwards. 

6. For detail information contact on telephone No. (022 ) 26670755 / 58 during office hours. 


shhich 9/1/209/98 , 
दिनांक १३ जानेवारी २०१४ . 


Director , 
Directorate of Forensic Sciences Laboratories, 

Maharashtra State ,Mumbai. 


ATT HA (grauit) 
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ASSISTANT COMMISSIONER (A.H.) ANIMAL FEED ANALYSIS LABORATORY, 

GOKHALE NAGAR , PUNE 


Tender Notice 


By this call online tenders are invited by the Commissioner , Animal Husbandry , Maharashtra State , 
Pune- 7 in prescribed tender format from manufacturers and their authorized dealers/distributors by Two Bid 
System for purchase of following Laboratory instruments for the office of Assistant Commissioner of Animal 
Husbandry , Animal feed Analysis Laboratory , Gokhale Nagar , Pune - 16 : 


Laboratory Instruments 


Quantity Required 


EMD 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


1 


1 No. 


50,000 


2 


Atomic Absorption Spectrophotometer 
Fluorine estimation by lon selective 
ElectrodeMethod . 


1 No. 


6,000 


The Online Tender Time Schedule (Key Dates ) is displayed on the e - Tendering Portal of Department of 
Animal Husbandry http : //adf.maharashtra.etenders. in . Tender Forms alongwith terms and conditions van be 
downloaded from above website w.e.f. 17-01 hrs. of 16th January 2014 to 13-00 hrs . of 6th February 2014 by 
payments of Rs. 2,000 ( Rupees Two thousand only ) as the cost of tender form The payment shall be made in the 
form of Demand Draft drawn on any Nationalized Bank in favour of " Assistant Commissioner ( A.H.), Animal 
Feed Analysis Laboratory , Gokhale Nagar , Pune - 16 ” payable at Pune. The details ofsaid demand draft are to be 
entered on the website. The Demand Draft must be submitted physically to the office of Assistant Commissioner 
(A.H.) Animal Feed Analysis Laboratory, Gokhale Nagar, Pune- 16 up to 17-00 hrs . of 7th February 2014 . 


EarnestMoney Deposit as shown in the table above in the form of Demand Draft drawn on any Nationalized 
Bank in favour of “ Assistant Commissioner ( A.H.), Animal Feed Analysis Laboratory , Gokhale Nagar , 
Pune- 16 " payable at Pune should be submitted physically upto 17-00 hrs . of 7th February 2014 to the office of 
Assistant Commissioner ( A.H.) Animal Feed Analysis Laboratory , Gokhale Nagar , Pune- 16 . 


A fee of Rs. 1,024 shall be payable directly to the services provider online during bid submission . 
For any difficulties related to e - tendering process , bidders can contact the service provider on Phone 
Number 020-25315555-56 . 


Right to accept or reject any aor all tenders without assigning any reason , vests with undersigned . 


shqegfag /airaan / 11/ 28-76 /2098 , 
दिनांक १३ जानेवारी २०१४ . 


Assistant Commissioner (A.H.), 
Animal Feed Analysis Laboratory , 

Gokhale Nagar , Pune. 
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प्रथम मुदतवाढ 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या वतीने व्यवस्थापक , पशुपैदास व संगोपन केंद्र, पालघर , जिल्हा ठाणे या केंद्राच्या अधिपत्याखाली 
असलेला आंबा ठेक्याकरिता स्वतंत्र द्वि -लिफाफा पद्धतीनुसार खालीलप्रमाणे मोहोरबंद निविदा मागवित आहोत : 

व्यवस्थापक , पशुपैदास व संगोपन केंद्र , पालघर , जिल्हा ठाणे येथील प्रक्षेत्र क्रमांक २ मधील ५१२ आंब्यांच्या झाडावरून एक वर्षासाठी 
मोसमात आंबाफळे काढून घेणे ( आंबेवाडी ठेका हातची किंमत रुपये ८ ९,३३३ ) च्या पुढे भरणे . 

वरील आंबा ठेक्याच्या निविदा काढण्यात येणार आहेत . निविदेसोबत राष्ट्रीयीकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट कृषिक्षेत्र अधीक्षक, पशुपैदास 
व संगोपन केंद्र , पालघर , जिल्हा ठाणे यांचे नावे सादर करावे. आंबा ठेक्याबाबतच्या अटी व शर्तीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे बयाणा रकमेचा 
ड्राफ्ट जोडणे आवश्यक आहे. 

विहित नमुन्यातील आंबा ठेक्याबाबतच्या अटी व शर्ती या केंद्रात कामकाजाच्या कोणत्याही दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालीलप्रमाणे 
निविदा संचाची रक्कम भरणा करून मिळू शकतील . 

आंबा ठेका निविदा संचाची प्रत्येकी रुपये १०० + १२.५ टक्के विक्री कर याप्रमाणे रक्कम भरून दिनांक २३ जानेवारी २०१४ 
ते ६ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत इच्छुकांना मिळू शकतील. 

द्वि -लिफाफा पद्धतीनुसार परिपूर्ण मोहोरबंद निविदा लिफाफे व्यवस्थापक , पशुपैदास व संगोपन केंद्र, पालघर, जिल्हा ठाणे यांच्या 
कार्यालयात दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी २-०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील व शक्य झाल्यास त्याच दिवशी दुपारी २-३० 
वाजता उपस्थित निविदाकारांसमक्ष उघडण्यात येतील. निविदेचा देकार निविदा उघडण्याच्या तारखेपासून १२० दिवसांपर्यंत वैध राहील . 

आयुक्त , दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी हे कोणतीही निविदा किंवा सर्व निविदा 
नाकारण्याचा हक्क राखून ठेवीत आहेत . 


पी . के . वाडकर , 

व्यवस्थापक , 
पशुपैदास व संगोपन केंद्र , पालघर , जिल्हा ठाणे, 


भाग दोन ( पुरवणी) -८ अ 
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प्रथम मुदतवाढ 


तमाम व्यापारी , संस्था यांना कळविण्यात येते की , अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे हे रुग्णालयीन यंत्रसामग्री खरेदी करण्याकरिता दोन 
लिफाफा पद्धतीत मोहोरबंद निविदा मागवित आहेत : 


नग / 
संख्या 


अ . क्र . 


परिशिष्ट व वस्तुंचे नाव 


कोऱ्या निविदा 
अर्जाचीकिंमत 
प्रत्येकी 


बयाणा रक्कम 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


१ नग 


७५० 


८,५५० 


२ 


१ नग 


७५० 


८,५५० 


३ 


१ नग 


७५० 


९ ,००० 


४ 


ओ. टी . टेबल ( आर्थो) 
ओ. टी . टेबल ( सर्जरी ) 
डिजीटल इलेक्ट्रीक क्वॉटरी मशीन 
पोर्टेबल एक्स -रे मशीन 
स्पायरोमेट्री मशीन 
डिजीटल सेंट्रीफ्युज 
स्लीट लॅम्प ३ स्टेप्स 


१ नग 


५०० 


५,१०० 


५ 


१ नग 


२५० 


३,००० 


६ 


४ नग 


५०० 


३,१२० 


७ 


१ नग 


७५० 


९ ,००० 


८ 


मल्टीपॅरा मॉनिटर 


१ नग 


७५० 


९ , ००० 


( १) निविदांचेविहित नमुन्यातील कोरे निविदा फॉर्म दिनांक १७ जानेवारी २०१४ ते ३१ जानेवारी २०१४ पर्यंत (सुट्टीचेदिवस सोडून ) कार्यालयीन 
कामकाजाचे वेळेत सकाळी ११-०० ते १-०० व दुपारी २-३० ते ४-०० वाजेपर्यंत या कार्यालयाच्या यंत्रसामग्री खरेदी व दुरुस्ती विभागात मिळतील . 

( २ ) निविदेच्या कोऱ्या फॉर्मचीकिंमत ( परत न मिळणारी ) रोख भरावी लागेल. कोरे निविदा फॉर्मचीकिंमत मनिऑर्डरद्वारा स्वीकारली जाणार नाही 
तसेच कोरे निविदा फॉर्म टपालाद्वारे पाठविले जाणार नाहीत . 

( ३) संपूर्ण भरलेल्या निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत असून त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निविदा 
स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 

( ४ ) अटी व शर्ती निविदा फॉर्मसोबत प्राप्त होतील . 


अधिष्ठाता , 
ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे . 
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FIRST EXTENSION 


The Dean , Sassoon General Hospital, Pune invites separate sealed tender by two envelope systems 
( Two bid system ) for purchase of following materials : 


Category and Details of items 


Nos . 


Sr. 
No. 


E.M.D. 


Blank Tender 

form cost 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


1 


750 


2 


1 


750 


3 


1 


750 


4 


1 


500 


O.T. Table ( Artho ) 
O.T. Table (Surgery ) 
Digital Electric Quartary Machine 
Portable X - Ray Machine 
Spyromatary Machine 
Digital Centrifuge 
Slit Lamp 3 Steps 
Multipara Monitor 


8,550 
8,550 
9,000 
5,100 
3,000 
3,120 
9,000 
9,000 


5 


1 


250 


6 


4 


500 


7 


1 


750 


8 


1 


750 


( 1) The blank Tender forms are available from 17th January 2014 to 31st January 2014 (excluding holidays ) 
during office hours between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-30 p.m. to 4-00 p.m. in department of Machinery 
Purchase and Repair Section , Sassoon General Hospital, Pune . Blank Tender forms are available on cash 
payment ( non -refundable ) as shown against each item . 


( 2 ) Cost of blank Tender form will not be accepted by money order or any other form i.e. D.D. etc. Tender 
form will not be send by post. 


( 3 ) Last date to accept the Tender form is 1st February 2014 upto 3-00 p.m. after that Tender form will 
not be accepted . 


(4 ) Terms and conditions attached with Tender form . 


Dean , 
Sassoon General Hospital, Pune. 
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SECOND EXTENSION 


> 


Tender enquiry No. DGP /XVII/6162/ Communication 2013-14 / 16 /2013 was published in Maharashtra 
Government Gazette, Part- II ( Supplement ), dated 29th August- 4th September 2013, inviting online tender 
to in Technical Bid and Commercial Bid ( i.e. “ Two Envelopes System ”), for supply of ‘Modern Equipments 
for Maharashtra Police . Out of which First Extension was published in Maharashtra Government Gazette , 
Part- II (Supplement), dated 26th December 2013 to 1st January 2014 for items of following description 
on technical reasons. Now Second Extension has been given to tenders for items of following description 
on technical reasons 
Details as under. 


: 


Tender Reference No. 


Items 


Estimated 
Quantity 


Tender Form 

Fee 


Sr.No./Old 
Tender No./ 
New Tender 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(Rs.) 


2,000 


1 /365 / 
437/461 


DGP /17 /6162/Commn. ( 13-14 ) 
SSM - 45 Mtrs./62/2013 . 


Self Supported Masts 
45 Mtrs . * 


2 
+ 50 % 


* Validity of above tender is for a period of 120 days from the date of opening of tender . 

Note . — The terms and conditions of the e - Tender in prescribed pro- forma are available on https: // 
mapo.maharashtra.etenders.in . Tender Documents alongwith specifications can be downloaded by interested 
bidders from 24th January 2014 , 13-30 hours . The bidders have to submit their bids online on the Electronic 
Tendering System of Maharashtra Police . The bidder has to complete the various stages of the tender 
as per the Time Schedule published on the Electronic Tender System . 

Bidder has to submit separate Demand Draft for Tender Form Fee and EMD (wherever applicable ) 
in sealed envelope in the name of “ Director General of Police , Maharashtra State ” payable at Mumbai 
on or before 16-00 hrs . on 24th January 2014 (The reference and equipment name should be written 
on envelope). The tender without prescribed fee will not be accepted . The Tender Inviting Authority shall 
not be responsible if the tender form fee and EMD is received late due to postal delay . 

The Director General and Inspector General of Police , Maharashtra State , reserves every right to 
cancel the whole tender, or part thereof, without assigning any reason . Since the above purchase is subject 
to the availability of funds from the Government, the quantity of the equipment to be ordered may vary . 

For further information , please see the detailed Tender Notice published on https: // 
mapo.maharashtra.etenders.in . 

For support on operations of Electronic Tendering System , the interested bidders may please contact 
on 020-2531 5555 , 9167969601/04/14 . 


Assistant Inspector General of Police , 

for Director General of Police , 
Maharashtra State , Mumbai. 
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DIRECTOR OF HEALTH SERVICES , REGIONAL REFERRAL SERVICES HOSPITAL , 

AMRAVATI. 


Short Tender Notice 


Tender for purchase of following items for Regional Referral Services Hospital, Amravati , is being 
published in Maharashtra Government Gazette , Part- II (Supplement) by Medical Superintendent , Regional 
Referral Services Hospital, Amravati on behalf of Director of Health Services, Mumbai and sealed Tenders 
are invited from Manufacturers and Authorised Distributors by following Two Sealed Envelope System : 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Description of Items 


Tender Form 

Fee 
( 3 ) 


E.M.D. 


( 2 ) 


( 4 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


Small Surgical Instruments and others Instruments 


500 


10,000 


1. The bidder should bring an application on letterhead mentioning in the application , person authorized 
to purchase the tender form for the item and the samewill be available from 14th January 2014 to 21st January 
2014 at following address during office hours between 11-00 a.m. and 5-00 p.m. on payment of Tender form 
fee of Rupees as above (Non -refundable ) in the form of cash . 

Medical Superintendent, 
Regional Referral Services Hospital, 
Distt. Women s Hospital Compound , 
Shrikrishna Peth , Amravati 444 601. 

2. Tender Document published on the website http://www.maha-arogya.gov.in and http :// 
www.maharashtra.gov.in and Maharashtra Government Gazette, Part- II (Supplement) also . 

3. As indicated above the Tenders in sealed envelops with reference to the tender on each envelop clearly 
mentioned for the item , individually will be accepted by Medical, Superintendent , Regional Referral Services 
Hospital, Distt. Women s Hospital Compound , Shrikrishna Peth , Amravati 444 601 on or before 22nd January 
2014 upto 1-00 p.m. 

4. Medical Superintendent on behalf of Director of Health Services , reserve right to increase or decrease 
the quantity to be purchased and also reserve the right to cancel the tender without giving any reasons there 
to . 


5. Tenders will opened on 22nd January 2014 , at 4-00 p.m. in presence of bidders or their authorized 
person . 


3. Faletta /377 / BTÀ.41./ FHİM She /fragt/808-09 /88 , 
दिनांक १० जानेवारी २०१४ . 


Medical Superintendent, 
Regional Referral Services Hospital, 

Amravati. 
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